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PREFACE 


EFFECTIVE  1  JULY  1988,  THE  SURFACE  OBSERVATION  CLIMATIC  SUMMARIES  (SOCS) 

REPLACED  Ttn  OTHER  USAFBTAC  PRODUCTS  OP  LONG  STANDING:  THE  RUSSHD  (REVISED 
UNIFORM  SUMMARY  OF  SURFACE  WEATHER  OBSERVATIONS)  AND  LISOCS  (LIMITED  SURFACE 
OBSERVATION  CLIMATIC  SUMMARY).  RUSSHDS  AND  LISOCS  NOW  IN  EXISTENCE  WILL  CON¬ 
TINUE  TO  BE  USED  UNTIL  THEY  ARE  EVENTUALLY  REPLACED  BY  SOCS. 

THIS  PRODUCT  HAS  BEER  ISSUED  IN  OTHER  FORMS  UNDER  SEVERAL  OTHER  NAMES.  IT 
WAS  INTRODUCED  IN  THE  EARLY  1940  'S  AS  THE  'SFCSUM, '  OR  ’SURFACE  SUMMARY.  ’  THE 
ORIGINAL  ’USSWO,’  OR  ’UNIFCWM  SUKHARY  OF  SURFACE  WEATHER  OBSERVATIONS,’  DEBUTED 
IN  1946.  THE  USSWO  GRADUALLY  EVOLVED  INTO  THE  ’RUSSWO’  AND  THE  "LISOCS.’  IT 
FINALLY  BECAME  THE  NEW  ’SURFACE  OBSERVATION  CLIMATIC  SUMMARIES’  OR  ’SOCS’  IN 
JULY  1988. 

THE  SOCS  (LIKE  ITS  PREDECESSORS)  IS  PREPARED  BY  USAFBTAC 'S  OPERATING  LOCATION 
A  AT  ASHEVILLE,  NC  28801-2723.  HERB,  CLIMATOLOGISTS  USB  STATE-OF-THE-ART  COM¬ 
PUTER  TECHNOLOGY  TO  SUMMARIZE  WEATHER  OBSBRVATICHIS  COLLECTED  FROM  SELECTED  MIL¬ 
ITARY,  CIVILIAN,  AND  FOREIGN  REPORTING  STATIONS.  SUMURIBS  ARB  PREPARED  FROM  DATA 
THAT  HAS  BEEN  COLLECTED,  QUALITY-CONTROLLED,  AND  STORED  IN  OL-A'S  WORLDWIDE  SUR¬ 
FACE  WEATHER  OBSSRVAnOR  DATABASE. 

ALTHOUGH  PREVIOUS  VERSIONS  OP  THIS  PRODUCT  ONLY  OFFERED  SIX  PARTS,  SOCS  PROVIDES 
EIGHT  (A-H).  THB  ADDITIONS  ARB  THE  CROSSWINO  AND  HBATING-COOLIHG  DEGREE  DAY  SUMMARIES. 
PRECEDING  BACH  PART  IS  A  BRIEF  DISCUSSION  OF  THAT  PARTICULAR  PART,  A  DESCRIPTION 
OF  THB  DATA,  AND  AN  EXPLANATION  CV  BOW  THE  DATA  IS  PRESENTED. 
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STKnCH  PERIOD  OP  RECCEU). 

BOURLY  DAXK:  NOV  81  -  OCT  91  (AlRmYS). 

SimURY  OF  DAY  DATA;  SEP  42  -  JAR  46,  HOV  47  -  DEC  72,  JUl  74  -  OCT  91  (FULL  TIME). 

SUIMARY  ae  DAY  DATA:  FEB  46  -  OCT  47,  JAR  73  -  JUH  74  (PART  TIME). 

BOURS  SUIMARIZBD:  0000  LST  THROUGH  2300  LST. 

DATA  SOURCES.  THESE  SUMMARIES  ARE  COMPILED  FROM  'HOURLY  OBSERVATIONS'  AND/ 

OR  SUIMARY  OF  DAY  DATA,'  DEPENDING  OR  THE  PHENOMENA  OR  OCCURRENCE  BEING 

SUIMARIZED.  THE  TWO  SOURCES  ARB  DEFINED  IN  'TERMS  EXPLAINED.* 

TERMS  EXFLAINBD: 

BIVARIATE  DISTRIBUTION:  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  GIVES  THE  JOINT  DIS- 
TRIBUnORS  OF  TWO  RELATED  VARIABLES.  AN  EXAMPLE  IS  THE  BIVTkRIATE  DIS¬ 
TRIBUTION  OF  CEILING  AND  VISIBILITIES  IN  FART  D.  EACH  ROW  AND  BACH  COL- 
UIM  OF  A  BIVARIATE  DISTRIBUTIOR  IS  A  FREQUENCY  DISTRIBUTION.  JOINT  FREQ¬ 
UENCIES  ARB  FOUND  AT  THE  ROW-COLUMN  INTERSECTIONS. 

HOURLY  OBSERVATIONS:  ALL  RECORD  OR  RECORD-SPECIAL  OBSERVATIONS  ON  AWS 
FORMS  lO/lOA  (OR  EQUIVALENT)  AT  SCHEDULED  HOURLY  INTERVALS. 

SUMMARY  OF  DAY  (SOD)  DATA;  DATA  COMPILED  FROM  ALL  AVAILABLE  OBSERVATIONAL 
SOURCES,  INCLUDING  HOURLY  OBSERVATIONS,  SPECIAL  OBSERVATIONS,  REMARKS,  AND 
ACTUAL  'SUMMARY  OF  DAY'  DATA  RECORDED  IN  COLUMNS  44-73  OF  AWS  FORMS  lO/lOA 
(0*  EQUIVALENT)  FOR  ANY  GIVEH  DAY.  NOTE:  EXTRIMES  OCCURRING  DURING  NON- 
OPERATIONAL  HOURS  AND/OR  DAYS  ARB  RCTT  REFLECTED  IN  THESE  SUMIARIES. 

MEAN:  THE  SUM  OF  ALL  THE  VALUES  DIVIDED  Bi  THE  NUMBER  OF  VALUES. 

MEASURABLE  AMOUNT:  ANY  PRECIPITATION  OR  SNOWFALL  AMOUNT  GREATER  THAN  A 
TRACE. 

MEDIAN:  THE  MIDDLE  VALUE  WHEN  THE  VALUES  ARE  IN  ASCENDING  ORDER.  IF  THE 
NUMBER  OF  VALUES  IS  EVEN,  THE  MEDIAN  IS  HALFWAY  BETWEEN  THE  TWO  MIDDLE 
VALUES. 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POP):  IN  STATISTICS,  FREQUENCY  IS  THE  NUM¬ 
BER  OF  TIMES  A  GIVEN  COUNT  OR  EVENT  OCCURS.  IN  THE  SOCS,  THIS  IS  EXPRESSED 
AS  THE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POP),  WHERE  THE  FREQUENCY  (NUMBER  OF 
OCCURRENCES)  IS  GIVEN  AS  A  PERCENT  CP  ALL  POSSIBLE  OCCURRENCES  IN  THE 
SAMPLE  (PERIOD  SUMURIZEP).  FOR  EXAMPLE,  IF  SNOW  FELL  ON  5  OUT  OF  100  DAYS 
ME  COULD  EXPRESS  THE  'PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY'  OF  SNOW  AS  5  PERCENT 
OVER  THE  100-DAY  PERIOD.  HAY  BE  USED  INTERCHANGEABLY  WITH  'PERCENT  FREQUENCY 
OF  OCCURRENCE.* 

PERIOD  OF  RECORD:  THE  SIZE  CP  THE  OBSERVATIONAL  DATA  SAMPLE,  IN  YEARS. 
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PRSCIPITKTICIN:  A  TERM  THAT  INCLUDES  BOTH  LIQUID  PRECIPITATION  AND  MATER 
EQUIVALENT. 

STANDARD  DEVIATION:  A  MEASURE  OF  DISPERSION  ON  THE  VARIABILITY  OF  THE 
QUANTITr  CONCERNED  ABOUT  ITS  ARIIHMBTIC  MBM.  THE  LARGER  IHE  STANDARD 
DEVIATION,  THE  GREATER  THE  VARIABILITY. 


TIME  OONVENTIOHS:  ALL  TIMES  IN  THE  SOCS  ARE  EXPRESSED  IN  LOCAL  STANDARD  TIME 

(LST).  USERS  SHOULD  MAKE  ADJUSTMENTS  FOR  DAYLIGHT  SAVING  TIMES  IN  THEIR  AREAS. 
IN  SUMMARIES  THAT  SBOM  DIURNAL  VARIATIONS,  THE  DATA  IS  SUMMARIZED  USING  THE 
FOLLOHING  STANDARD  3-BOUR  PERIODS  (ALL  LST): 


0000-0200 
0300-OSOO 
0600-0800 
0900  1100 


1200-1400 

1500-1700 

1800-2000 

2100-2300 


NOTE  1.  DURING  PART  TIME 
SIGNIFICANT  SHOKTPALU 


PERIODS,  IRE  FIRST  AND  LAST  3-HCUR  PERIODS  MAY  HAVE 
IN  OBSERVATION  COUNTS. 


ABBREVIATIONS  USED: 


A.*rp 

AMOUNT 

LT 

LESS  THAN 

Aim 

ANNUAL 

M 

METER 

BAAD 

BAROMETER 

MB 

MILLIBAR 

C 

CENTIGRADE  (CELSIUS) 

MPS 

METERS  PER  SECOND 

DBG 

DEGREE 

MSL 

MEAN  SEA  LEVEL 

DB 

DRY  BULB  TEMPERATURE 

MEAS 

MEASURABLE 

DP 

DBM  POINT  TEMPERATURE 

NO. 

NUMBER 

BQ 

EQUAL 

0B5 

OBSERVATION 

F 

FAHRENHEIT 

OBsrr 

OBSHWCTION 

FRZG 

FREEZING 

POF 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY 

FT 

FEET 

PFECIP 

PRECIPITATION 

GB 

GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO 

5D 

STANDARD  DEVIATION 

OfP 

GREENMICH  MEAN  TIME 

SOD 

8UWARY  OF  DAY 

OT 

GREATER  THAN 

TEMP 

TEMPERATURE 

H6 

INCHES  OF  MERCURY 

Ts-m 

THUNDERSTORM 

BT 

HEIGHT 

VSBY 

VISIBILITY 

KTS 

KNOTS 

VSN 

VISION 

LB 

LESS  THAR  OR  EQUAL  TO 

WB 

MET  BULB  TTQIPERATURB 

LST 

LOCAL  STANDARD  TIME 

WEAR 

AMS  FORM  lO/lOA 

UTC 

•COORDINATED  UNIVERSAL  TIME 

8UIMARY  DESCRIPTION:  A  BRIEF  DESCRIPTION  OF  THE  DATA  PRECEDES  EACH  PART  IN  THE  SOCS. 
*  UTC  REPLACED  GMT  ON  1  AUGUST  1988 


NOTE:  OL-A/USAFETAC  DERIVES  STATION  LATITUDB/UNIGITUDE  COORDINATES  AND  AIRFIELD  ELEVATION 
DATA  FROM  THE  AMS  MAOTER  STATION  CATALOG.  THIS  INFORMATION  IS  PRESENTED  ON  THE  AMS  CLIMATIC 
BRIEF  FOR  EACH  STATION.  THE  STATION  DATA  MAT  DIFFER  FROM  INFORMATION  CONTAINED  IN  THE 
SOCS  STATION  BISTORT  (DATA  SUPPLIED  BY  AMS  UNITS).  THE  STATION  DATA  MAY  ALSO  VARY  FROM  DATA 
PRESENTED  IN  DOO  FLIGHT  INFORMATION  PUBLICATIONS  (FLIP). 
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sTAnaf  wo. 

ON  ^MfARY 

STATION  NANS 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1  FLD  ELEV  (FT) 

CALL  SIGN 

WHO  NMBR 

747320 

BOLU3MUI  AFB/ ALAMOGORDO.  RM 

H  32  51 

W  106  06 

4093 

HKN  1 

srATIOM  LOCATIdl  MID  IRSTRUMEirniTION  HISTORY 


Itabr 

of 

Loc 

GBOGSUtPHICAL  LOCATIOH  C  NAME 

Type 

of 

Station 

At  This 

Location 

LATITUDE 

LONGITUDE 

Elev  Above  MSL 

1 

OBS 

PER 

DAY 

rcon 

1  To 

[fLD  (FT) I 

[bARO  (FT)j 

1 

Bolloaan  AAF,  IM 

AAF 

Sep  42 

Har  46 

H  32  51 

W  106  05 

4069 

4071 

24 

2 

Saae 

Saaa 

Hay  46 

Oct  47 

Sane 

Sane 

Same 

Sane 

10 

3 

Sana 

Saae 

Nov  47 

May  48 

Sane 

Same 

Same 

Same 

24 

4 

Bollcjaan  AFB/AlaBogordo,  HM 

AFB 

Jun  48 

Mar  54 

Sane 

Sane 

Sane 

Sane 

24 

5 

Saaa 

Sana 

Apr  54 

Mar  55 

Sane 

Sane 

4092 

4074 

24 

6 

Inmn 

Same 

Apr  55 

Feb  56 

Sane 

Sane 

4102 

4070 

24 

7 

ftii— 1 

Same 

Mar  56 

Feb  57 

Sane 

Same 

4094 

4091 

24 

8 

Sa»H 

Same 

Mar  57 

Mar  71 

Same 

Same 

4093 

4070 

24 

9 

Sama 

Same 

J^r  71 

Dec  72 

Same 

W  106  06 

Same 

Same 

24 

10 

Same 

Sane 

Jan  73 

Jun  74 

Sane 

Sane 

Same 

Same 

19 

11 

Saaa 

Sane 

Jul  74 

Jan  88 

Sane 

Sane 

Same 

Same 

24 

M3CI  thru  Oct  81-722696 

MSCI  Hcrv  81  C  later-747320 

Nmbr 

of 

Loc 

Date  of 
Change 

SURFACE  WIND  EgUIPNENT  IRFCStMATIOR  | 

LOCATION 

TYPE  OF 

TRANSMITrER 

TYPE  OF 

RECORDER 

BT  ABOVE  1 
GROUND  1 

1 

Sep  42 

RE  part  of  Bldg  A-216 

Anemometer 

R/A 

29  ft 

2 

Har  46 

In  cmter  of  Baee  Ope 

Same 

Same 

57  ft 

3 

Apr  53 

Atc^  fire  station 

Selsyn 

ML-144 

55  ft 

4 

Apr  54 

Atop  bldg  NB  of  eea  station 

Same 

Sane 

35  ft 

5 

Apr  55 

400'1ISW  8tn,300'SB  of  mwy 

AR/GMQ-ll 

RO-2 

13  ft 

6 

Mar  58 

3300'  NW  of  Station 

Same 

Same 

Same 

7 

Jan  71 

1.500'B  ctrln, 1200 'end  rwy  15 

AR/GMQ-20 

Sane 

12  ft 

2.500'B  ctrln, 1500 'end  rey  33 

Same 

12  ft 

8 

Dec  79 

1S2  Bane 

Sane 

RO-362 

Sane 

9 

Jan  88 

l.Sane 

Same 

Sane 

14  ft 

2. Sane 

Same 

14  ft 

REMARKS,  ADDITIONAl*  EQUIP- 
MENT,  OR  REASON  FOR  CHANGE 
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PART  A 


AIMOSPHERIC  PHENOMENA  SUMMARIES 

THIS  PART  SUMMARIZES  SPECIFIED  ATMOSPHERIC  PHENOMENA  IN  CATEGORIES  AS  FOLLOWS: 

THUNDERSTORMS:  ALL  REPORTED  OCCURRENCES  OF  THUNDERSTORMS,  TORNADOES,  AND  WATERSPOUTS. 

LIQUID  PRECIPITATION:  RAIN  OR  DRIZZLE  FALLING  TO  TBS  GROUND  BUT  NOT  FREEZING. 

FREEZING  PRECIPITATION:  FREEZING  RAIN  OR  FREEZING  DRIZZLE  (GLAZE). 

FROZEN  PRBCIPI*IATION:  SNOW,  SNOW  PELLETS,  SLEET,  SNOW  GRAINS,  ICE  CRYSTALS,  ICE 
PELLETS.  IN  JANUARY  1968,  SNOW  PELLETS  BECAME  KNOWN  AS  SMALL  HAIL. 

HAIL:  ALL  OCCURRENCES  OF  HAIL. 

ALL  PRECIPITATION:  INCLUDES  ALL  OBSERVATIONS  REPORTING  PRECIPITATION.  BECAUSE 
MORE  THAN  ONE  TYPE  OF  PRECIPITATION  MAY  BE  INCLUDED  IN  THE  SAME  OBSERVATION, 

THE  SUM  OP  PERCEirrAGBS  IN  THE  INDIVIDUAL  CATEGORIES  MAY  EXCEED  THE  PERCENTAGES 
IN  THIS  CATEGORY. 

FOG:  INCLUDES  ALL  REPORTED  FOG,  ICE  FOG,  AND  GROUND  FOG. 

SMOKE  AND/OR  RAZE:  SMOKE,  HAZE,  OR  COMBINATIONS  OF  THE  TWO. 

BLOWING  SNOW:  ALL  REPORTS  OF  BLOWING  SNOW,  INCLUDING  DRIFTING  SNOW,  WHEN  PEPORTED. 

OUST  AND/OR  SAND:  DUST,  SAND,  BLOWING  DUST,  BLOWING  SAND,  OR  COMBINATIONS  OF  THESE. 

BLOWING  SPRAY:  THE  "ALL  OBSTRUCTIONS  TO  VISION"  CATEGORY  ACCOUNTS  FOR  BLOWING 
SPRAY,  IF  AND  AS  REPORTED. 

ALL  OBSTRUCTIONS  TO  VISION:  THIS  CATEGORY  INCLUDES  ALL  REPORTS  OF  OBSTRUCTIONS 
TO  VISION.  SINCE  THE  OCCURRENCE  OF  MORE  THAN  OBS  OBSTRUCTION  TO  VISION  MAY  BE 
REPORTED  IN  THE  SAME  OBSERVATION,  THE  SUM  OF  THE  PERCENTAGES  IN  THE  INDIVIDUAL 
CATEGORIES  MAY  EXCEED  THE  PERCENTAGES  IN  THIS  CATEGORY. 


SPECIFIED  PHENOMENA— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POP)  FOR  THE  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
SHOWN.  THE  DATA  WAS  TAKEN  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  ONLY,  AND  IS  SUMMARIZED  AS 
FOLLOWS: 

-  BY  BIGHT  3-BOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

•  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 
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SPECIFIED  PHENOMEHA— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF). 

THIS  TABLE  IS  THE  ONLY  ONE  IN  PART  A  THAT  IS  PRODUCED  FROM  SUMMARY  OP  DAY 
DATA.  DATA  IS  SUIMARIZED  MONVn.Y  AND  ANNUALLY  FOR  ALL  YEARS  COMBINED. 

THUNDERSTORMS — PERCENT  OCCURRE.’'CE  FREQUENCY. 

THIS  TABLE  GIVES  THE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  THUNDERSTORMS  REPORTED  ON 
THE  HOURLY  CfflSERVATION.  DATA  IS  SUM1ARIZED  SAME  AS  FOR  FIRST  TABLE  IN  THIS  PART. 

SPECIFIED  PHENOMENA  VS  WIND  DIRECTION — PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  INCLUDE  SUMMRY  OF  MONTH  FOR  ALL  HOURS  AND  YEARS  COMBINED.  WIND 
DIRBCnOH  CATEGORIES  ARE  AS  SPECIFIED  BY  THE  LOCAL  WEATHER  STATION. 


NOTE  1:  REPORri.NG  PRACTICES  HAVE  CHANGED  WITH  TIME.  METAR  AND  SYNOPTIC  REPORTING  STATIONS 
RECORD  (ON  AWS  FORMS  lO/lOA)  AND  TRANSMIT  L0N6LIHE  ONLY  THE  HIGHEST  ORDER  ATMOS¬ 
PHERIC  PHENOMENA  THAT  AFFECTS  VISIBILITY.  METAR  STATIONS  STARTED  THIS  PROCEDURE  IN 
JANUARY  1968,  BUT  SYNOPTIC  STATIONS  ALWAYS  DID  IT  THAT  WAY.  IN  JANUARY  1970,  METAR 
STATIONS  STARTED  RECORDING  ALL  ATMOSPHERIC  PHENOMENA  THAT  AFFECTED  VISIBILITY,  BUT 
CONTINUED  TO  TRANSMIT  ONLY  THE  HICTEST  ORDER.  FOR  EXAMPLE,  IF  THE  RECORDED  OBS¬ 
ERVATION  INCLUDED  RAIN,  FOG  AND  HAZE,  ONLY  THE  RAIN  WAS  TRANSMITTED.  BECAUSE  OF 
THESE  PROCEDURES,  THE  USAFBTAC  DATABASE  WOULD  SHOW  ONLY  RAIN  AS  AH  OBSTRUCTION. 
THEREFORE,  THE  OBSTRUCTION  TO  VISION  (AND  TO  A  LESSER  EXTENT,  PRECIPITATION) 

SUMMARIES  FOR  METAR  AND  SYNOPTIC  STATIONS  ARE  HIGHLY  QUESTIONABLE. 

NOTE  2:  FOREIGN  METAR  REPORTING  STATIONS  FREQUENTLY  DO  HOT  TRANSMIT  OBSTRUCTIONS  TO 
VISION  WHEN  VISIBILITIES  EXCEED  1000  METERS. 


NOTE  3:  A  VALUE  OF  ’.0"  IN  ANY  SUMMARY  REPRESENTS  ONE  OR  MORE  OCCURRENCES  THAT,  IN 
.AGGREGATE,  AMOUNT  TO  LESS  THAN  .05  PERCENT. 

NOTE  4:  DURING  PART  TIME  PERIODS,  THESE  TABLES  MAY  NOT  ACCURATELY  REFLECT  NIGHTTIME 
AND/OR  WEEKEND  OCCURRENCES  OF  CERTAIN  PHENOMENA. 
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OPBRKTIRG  LOr^TIOR  -A*  PKRCENTAGB  FRBQUBHCy  OF  HOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PnEHOMENA 

UHAFETAC,  ASHEVILLE  MC  PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER: 

747320 

OTATION  NAMB: 

LOT  TO  UTC:  + 

SOLLOMAN  AFB/ALAHOOORDO 
7 

NM 

PERIOD  OP  RECORD 

MONTH;  JAN 

i:  NOV  81 

-  OCT  91 

SOURS 

(LOT) 

rSTMS 

LIQUID 

PRBCIP 

FREEZ 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

HAIL 

ALL 

PRECIP 

FOG  SHORE 

fi/OR 

HAZE 

BLOWING  DUST 

SNOW  &/0R 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOOTO. 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

1.3 

1.7 

3.0 

1.7 

.1 

4.8 

930 

03-05 

1.7 

.1 

2.9 

4.7 

2.0 

6.8 

930 

06-08 

.1 

1.4 

2.2 

3.5 

3.3 

.1 

7.0 

930 

09-11 

.1 

.8 

1.8 

2.6 

3.5 

.1 

6.2 

930 

12-14 

1.1 

1.4 

2.5 

1.6 

.2 

4.3 

930 

15-17 

.1 

1.5 

1.4 

2.9 

.9 

-1 

3.9 

930 

ia-20 

1.9 

.4 

2.4 

1.9 

4.3 

930 

21-23 

2.9 

1.3 

4.2 

.8 

4.9 

930 

ALL 

SOURS 

.0 

1.6 

.0 

1.6 

3.2 

2.0 

.1 

5.3 

7440 

MONTH;  FV3 

00-02 

2.0 

1.9 

3.9 

.9 

4.8 

846 

03-05 

.1 

2.7 

2.2 

5.0 

1.4 

.2 

6.6 

846 

06-08 

-1 

2.5 

2.0 

4.5 

1,8 

6.3 

846 

09-11 

.1 

2.8 

1.9 

4.7 

1.5 

.1 

6.4 

846 

12-14 

-1 

2.2 

1.5 

3.8 

-2 

.2 

4.3 

846 

15-17 

,5 

3.4 

.6 

.1 

4.4 

.7 

1.4 

6.5 

846 

18-20 

.6 

2.1 

-7 

2.8 

.7 

1.3 

4.8 

646 

21-23 

1.9 

-5 

2.4 

.4 

.2 

3.0 

846 

ALL 

SOURS 

.2 

2.5 

1.4 

.0 

3.9 

1.0 

.4 

5.3 

6768 

A  -  2  -  1 
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OPERATIIIG  LOCATIOII  'A*  PBRCBRTAGB  FAEQUENOr  OF  BOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFEXAC,  ASBEVILLE  NC  FROM  HOURLY  (ffiSERVATIONS 


SXATIOR  NUMBER: 

747320 

STATION  NAME: 

LST  TO  IfTC:  + 

HOLLOHAN  AFB/ALAMOGOROO  NM 

7 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD 

MAR 

:  NOV  81 

-  OCT  91 

HCXJRS 

(LST) 

TSTMS 

LIQUID 

PRECIP 

FHEBZ 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

HAIL 

ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

6 /OR 

HAZE 

BLCWING 

SNOW 

DUST  ALL 

fi/OR  OBST 

SAND  TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

.1 

1.8 

.1 

1.9 

1.0 

2.9 

930 

03-05 

.1 

2.2 

.4 

2.6 

.1 

.6 

3.3 

930 

06-08 

2.9 

.9 

3.8 

.2 

4.0 

930 

09-11 

2.9 

1.0 

3.9 

.4 

4.3 

930 

12-14 

.1 

1.8 

.3 

.1 

2.3 

.1 

2.0 

4.4 

930 

15-17 

.9 

.9 

2.B 

3.7 

930 

18-20 

1.2 

1.2 

2.8 

4.0 

930 

21-23 

1.9 

1.9 

1.5 

3.4 

930 

ALL 

HOURS 

.0 

1.9 

.3 

.0 

2.3 

.1 

1.4 

3.8 

7440 

MONTH: 

APR 

00-02 

.4 

.3 

1.3 

1.7 

.7 

.1 

1.1 

3.6 

900 

03-05 

.9 

1.2 

2.1 

.3 

.3 

1.4 

4.2 

900 

06-08 

1.1 

1.2 

2.3 

1,1 

.2 

.9 

4.6 

900 

09-11 

.2 

1.2 

1.1 

2.3 

1.1 

.2 

1.1 

4.8 

900 

12-14 

.2 

1.0 

1,3 

,1 

2.4 

1-1 

1.9 

5.4 

900 

15-17 

.9 

1.8 

.9 

2.7 

.6 

4.6 

7.8 

900 

18-20 

.4 

1.3 

1.0 

2.3 

,7 

3.9 

6.9 

900 

21-23 

.4 

.9 

1.0 

1.9 

.7 

1.3 

3.9 

900 

ALL 

HOURS 

.3 

1.1 

1.1 

.0 

2.2 

.8 

.1 

2.0 

5.1 

7200 

A  -  2  -  2 
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OPERKriRG  LOCKTIOII  'A'  PERCERTAGE  FREQUENCY  OP  HOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFEXAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SIKTIOH  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGOROO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST  TO 

UTC:  +  7 

HORTH: 

MAY 

BOURS 

(LOT) 

TSTMS 

LIQUID 

PRBCIP 

FREBZ 

PRBCIP 

FROZEN  HAIL 

PRBCIP 

ALL 

PRBCIP 

FOG 

SMOKE 

S/OR 

HAZE 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

&/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

.5 

.8 

.8 

.6 

1.4 

930 

03-05 

.2 

1.0 

1.0 

.3 

1.3 

930 

06-08 

-1 

1.2 

1.2 

1.2 

930 

09-11 

.2 

1.1 

1.1 

1.1 

930 

12-14 

1.6 

1.2 

1.2 

1.2 

930 

15-17 

3.1 

2.9 

2.9 

.6 

3.5 

930 

18-20 

2.2 

2.9 

2.9 

1.2 

4.1 

930 

21-23 

1.3 

1.5 

1.5 

.1 

1.1 

2.7 

930 

ALL 

BOURS 

1.2 

1.6 

1.6 

.0 

.0 

.4 

2.1 

7440 

WORTH; 

Jim 

00-02 

1.1 

2.7 

2.7 

.4 

3.1 

900 

03-05 

.6 

1.4 

1.4 

.2 

1.7 

900 

06-08 

1.1 

1-1 

.1 

.2 

1.4 

900 

09-11 

.4 

1.6 

1.6 

1.6 

900 

12-14 

1.3 

2.4 

2.4 

2.4 

900 

15-17 

2.7 

3.0 

3.0 

.6 

3.6 

900 

18-20 

3.6 

3.3 

3.3 

.1 

3.4 

900 

21-23 

1.7 

3.3 

3.3 

.2 

.3 

3.9 

900 

ALL 

BOURS 

1.4 

2.4 

2.4 

.1 

.0 

.2 

2.6 

7200 

A  -  2  -  3 
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OPBRATIRG  LOCATION  *A" 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  HOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NIMBBR:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  +  7  MONTH:  JUL 


HOURS  1 
(LST) 

TSTMS 

LIQUID 

PRECIP 

FRBEZ 

PRECIP 

FROZEN  HAIL 

PRECIP 

ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

S/OR 

HAZE 

BLOWING  DUST 

SNCW  S/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

1.7 

4.6 

4.6 

4.6 

930 

03-05 

.5 

2.8 

2.8 

2.8 

930 

06-08 

.5 

2.5 

2.5 

.1 

2.6 

930 

09-11 

.2 

1.8 

1.8 

.1 

1.9 

930 

12-14 

3.2 

3.9 

3.9 

3.9 

930 

15-17 

6.3 

5.4 

5.4 

.2 

5.6 

930 

18-20 

7.0 

5.6 

5.6 

.1 

5.7 

930 

21-23 

4.3 

6.2 

6.2 

.2 

6.5 

930 

ALL 

HOURS 

3.0 

4.1 

4.1 

.0 

.1 

4.2 

7440 

MONTH:  AUG 

00-02 

4.3 

7.5 

7.5 

7.5 

930 

03-05 

2.0 

6.2 

6.2 

.4 

6-7 

930 

06-08 

.5 

3.2 

3.2 

.8 

4.0 

930 

09-11 

2.5 

2.5 

.3 

2.8 

930 

12-14 

4.7 

4.3 

4.3 

.4 

4.7 

930 

15-17 

8.8 

7.5 

7.5 

.2 

7.7 

930 

18-20 

6.9 

7.5 

7.5 

.1 

7.6 

930 

21-23 

4.6 

7.3 

7.3 

7.3 

930 

ALL 

HOURS 

4.0 

5.8 

5.8 

,3 

.0 

6.0 

7440 

A  -  2  -  4 
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OPKRKriNO  LOCATIOII  *A'  PERCBIITAGB  FRBQUENCY  OF  BOORS  WITH  VARIOUS  ATHOSFBBRIC  PHENOMENA 

USAFEXAC,  ASHEVIIXB  NC  FROM  BOURLy  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLOMAN  AFB/ALAMOOORDO  m  PERIOD  OP  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST  TO 

UTC:  ♦  7 

MONTB: 

SEP 

aouRs 

T8IMS 

LIQUID 

FREEZ 

FROZBIl  BAIL 

ALL 

FOG 

SMOKE 

BLOWING 

DUST 

ALL 

TOTAL 

(LOT) 

PRECIP 

PRECIP 

PRECIP 

PRECIP 

t/CR 

SNOW 

C/OR 

OBST 

NO.  OF 

HAZE 

SAND 

TO  VSH 

OBS 

00-02 

2.0 

5.3 

5.3 

.4 

5.8 

900 

03-05 

1.3 

4.1 

4.1 

4.1 

900 

06-08  1 

.8 

3.8 

3.8 

1.1 

4.9 

900 

09-11 

.1 

2.9 

2.9 

.6 

3.4 

900 

12-14 

1.0 

2.7 

2.7 

.3 

.1 

3.1 

900 

15-17 

2.9 

4.2 

4.2 

-1 

.2 

4.6 

900 

18-20 

2.0 

4.2 

4.2 

,1 

4.3 

900 

21-23 

1.6 

4.8 

4.8 

4.8 

900 

ALL 

HOURS 

1.5 

4.0 

4.0 

.3 

.0 

4.4 

7200 

HONTH! 

OCT 

00-02 

.4 

3.3 

.3 

3.7 

.4 

4.1 

930 

03-05 

.3 

3.3 

.3 

3.7 

1.2 

4.8 

930 

06-08 

.3 

3.1 

3.1 

1.8 

4.9 

930 

09-11 

3.3 

3.3 

1.0 

.1 

4.4 

930 

12-14 

.6 

3.5 

3.5 

.4 

4.0 

930 

15-17 

.5 

3.1 

3.1 

.4 

3.6 

929 

18-20 

.8 

3.6 

3.6 

.5 

4.1 

927 

21-23 

.8 

3.1 

.3 

3.5 

.5 

4.0 

927 

ALL 

HOURS 

.5 

3.3 

.1 

3.4 

.8 

.0 

4.2 

7433 

A  -  2  -  5 
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OFBRATtna  LOCASIOH  *A’  PBBCEimGB  PRBQUEHCy  OF  BOURS  WITB  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFBTAC,  ASHBVIUS  NC  FROM  HOURLY  (XSBRVATIONS 

STATIOM  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGOROO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST  TO 

UTC:  ♦  7 

MONTH: 

IfOV 

Bouns 

(LST) 

TSIMS 

LigUlD 

PRjBCIP 

FRKBZ 

PRECIP 

FROZEN  HAIL 

PRECIP 

ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

C/OR 

HAZE 

BLGWING 

SNCW 

DUST 

fi/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

.2 

3.3 

.8 

4.1 

1.7 

.2 

6.0 

900 

03-05 

4.4 

.1 

4.6 

1.9 

.2 

6.7 

900 

06-08 

.1 

2.8 

.1 

2.9 

2.2 

5.1 

900 

09-11 

2.9 

.3 

3.2 

1.0 

4.2 

900 

12-14 

.1 

3.3 

.3 

3.7 

1.2 

4.9 

900 

15-17 

.4 

3.3 

.1 

3.4 

.9 

.6 

4.9 

900 

18-20 

.7 

2.9 

.3 

3.2 

.4 

.1 

3.8 

900 

21-23 

2.0 

.3 

2.3 

.7 

.3 

3.3 

900 

ALL 

Bcxma 

.2 

3.1 

.0 

.3 

3.4 

1.3 

.2 

4.9 

7200 

MONTH: 

DEC 

00-02 

4.0 

.1 

1.5 

5.6 

2.9 

.3 

-X 

8.9 

930 

03-05 

4.3 

2.0 

6.3 

3.5 

.2 

10.1 

930 

06-08 

4.1 

.1 

2.6 

6.8 

3.9 

.2 

.1 

11.0 

930 

09-11 

4.2 

2.9 

7.1 

3.8 

10.9 

930 

12-14 

2.7 

2.7 

5.4 

2.0 

7.4 

930 

15-17 

3.7 

i.e 

5.5 

2.0 

.8 

8.3 

930 

18-20 

2.5 

1.7 

4.2 

1.9 

.2 

6.3 

930 

21-23 

3.0 

.1 

2.0 

5.2 

2.5 

.4 

.3 

8.4 

930 

ALL 

BOU8S 

3.5 

.0 

2.2 

5.8 

2.8 

.1 

.2 

8.9 

7440 

A  -  2  -  6 
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OPERMTIIIO  UXATIOR  *A*  PRRCBNTAGB  FREQUENCY  OF  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFEXAC,  ASBBVILLB  HC  PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAHQOORDO  m  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST  TO 

UTC:  +  7 

BOURS: 

ALL 

MONTH 

TSTMS 

LIQUID 

PRBCIP 

FREBZ 

PRBCIP 

FROZEN  HAIL 

PRECIP 

ALL 

PRBCIP 

FOG 

SMOKE 

fi/OR 

haze 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

fi/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

JMf 

.0 

1.6 

.0 

1.6 

3.2 

2.0 

.1 

5.3 

7440 

FEB 

.2 

2.5 

1.4  .0 

3.9 

1.0 

.4 

5.3 

6768 

MAR 

.0 

1.9 

.3  .0 

2.3 

.1 

1.4 

3.8 

7440 

APR 

-3 

1*1 

1.1  .0 

2.2 

.8 

.1 

2.0 

5.1 

7200 

MAY 

1.2 

1.6 

1.6 

.0 

.0 

.4 

2.1 

7440 

Jim 

1.4 

2.4 

2.4 

.1 

.0 

.2 

2.6 

7200 

JUL 

3.0 

4.1 

4.1 

.0 

.1 

4.2 

7440 

KUO 

4.0 

5.8 

5.8 

.3 

.0 

6.0 

7440 

SEP 

1.5 

4.0 

4.0 

.3 

.0 

4.4 

7200 

OCT 

.5 

3.3 

.1 

3.4 

.8 

.0 

4.2 

7433 

nov 

.2 

3.1 

.0 

.3 

3.4 

1.3 

.2 

4.9 

7200 

DEC 

3.5 

.0 

2.2 

S.8 

2.B 

.1 

.2 

8.9 

7440 

AimUAL 

1.0 

2.9 

.0 

.6  .0 

3.5 

.8 

.0 

.4 

4.7 

87641 

A  -  2  -  7 
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OPBRATING  LOCATION  'A'  FERCEHTA6E  FREQUENCY  OF  DAYS  WITH  VARIOUS  AIMOSPBERIC  PHENOMENA 

USAFEIAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 

STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  RM  PERIOD  OF  RECORD:  4209-4602,4607-4612,4711-9110 


LST  TO  UTC:  *07 

MONTH:  ALL 

HOURS: 

ALL 

MOHTB 

TSTOS 

LIQUID 

PRBCIP 

FRBBZ 

PRBCIP 

FROZEN 

PRBCIP 

HAIL 

ALL 

PRBCIP 

FOO 

SMOKE 

fi/OR 

HAZE 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

fi/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

JMI 

.7 

15.5 

.4 

7.7 

.1 

20.4 

6.9 

.2 

.2 

.9 

23.0 

1410 

FEB 

1.7 

16.0 

.2 

6.0 

.5 

19.1 

5.1 

.1 

.1 

1.9 

22.0 

1266 

MAR 

1.7 

15.2 

3.4 

.4 

16.8 

2.0 

.3 

.1 

4.6 

20.8 

1373 

APR 

5.0 

13.8 

.7 

.5 

14.1 

.5 

.5 

4.3 

17,6 

1330 

MAT 

10.9 

17.4 

.9 

17.5 

.3 

.2 

3.1 

19.5 

1374 

jtm 

21.1 

26.0 

.7 

26.1 

1.0 

.1 

2.5 

27.2 

1336 

JVL 

40.9 

50.1 

.8 

50.1 

.8 

,1 

1.8 

50.9 

1439 

AUQ 

36.0 

45.6 

.1 

45.6 

1.2 

1.8 

46.1 

1435 

flKP 

16.9 

30.6 

.2 

30.6 

3.1 

.1 

.3 

31.4 

1375 

OCT 

7.2 

18.4 

.4 

.2 

18.5 

4.2 

.5 

19.4 

1407 

IWV 

1.7 

12.5 

.1 

3.2 

.2 

13.9 

3.8 

.1 

.7 

15.7 

1360 

DEC 

1.0 

15.5 

.5 

5.5 

.3 

18.2 

7.5 

.4 

,1 

1.0 

21.3 

1411 

AffIfUAL 

12.2 

23.3 

.1 

2.2 

.4 

24.4 

3.0 

.2 

.0 

1.9 

26.4 

16516 

A  -  3  -  1 
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OPBIUTIIIO  LOCATIOH  'A* 
USAFEEAC,  ASBBVIU.B  IK 


PBRCEHTACiE  FREQUENCY  OP  OCCUKRERCE  OF  TBUNDERSTDEMS 
PROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


8IATIOR  NUMBER: 

747320 

STATION 

LST  TO 

NAMB: 

UTC:  ♦ 

HOLLOMAN  AFB/ALAMOOORDO 
7 

m 

PERIOD  OF 

RECORD: 

NOV  81  -  OCT  91 

HOURS 

(LST) 

JAN 

FBB 

MAR 

APR 

MAY 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV  DEC 

00-02 

.1 

.4 

.5 

1,1 

1-7 

4.3 

2.0 

.4 

.2 

03-05 

.1 

.1 

.2 

.6 

.5 

2.0 

1.3 

.3 

06-08 

.1 

.1 

.1 

.5 

.5 

.8 

.3 

.1 

09-11 

.1 

.1 

.2 

.2 

.4 

.2 

.1 

12-14 

.1 

.1 

.2 

1.6 

1.3 

3.2 

4.7 

1.0 

.6 

.1 

15-17 

-1 

.5 

.9 

3.1 

2.7 

6.3 

8.8 

2.9 

.5 

.4 

18-20 

.6 

.4 

2.2 

3.6 

7.0 

6.9 

2.0 

.8 

.7 

21-23 

.4 

1.3 

1.7 

4.3 

4.6 

1.6 

.8 

ALL 

HOURS 

.0 

.2 

.0 

.3 

1.2 

1.4 

3.0 

4.0 

1.5 

.5 

.2 

TOTAL 

OBS 

7440 

6768 

7440 

7200 

7440 

7200 

7440 

7440 

7200 

7433 

7200  7440 

A  -  4  -  1 
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0FERAT1II6  IX)CATIOII  "A* 
USAFBTAC,  ASHBVILLE  NC 


PERCENTAGE  FRBQUENCy  OF  OCCURRENCES  OF  AIMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  WIND  DIRECTION  FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NVHBBR:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALM1000RDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  OTC:  ♦  7  MONTH:  JAN  HOURS:  ALL 


PHENOHEm  { 

CAUt 

VARIABLE 

270  -  029 

030  -  129 

130  -  179 

180  -  219 

220  -  269 

NO  OF  OBS 

TSTK3 

100.0 

3 

LIQUID 

PRBCIP 

13.0 

22.6 

13.9 

31.3 

10.4 

8.7 

115 

FREEING 

PRBCIP 

100.0 

1 

FROZEN 

PRBCIP 

21.1 

39.0 

6.5 

12.2 

5.7 

15.4 

123 

FOG 

45.6 

18.4 

8.8 

IS. 6 

7.5 

4.1 

147 

FOG  WITH  VIS 
6B  1/2  MILES 

44.9 

21.4 

8.2 

12.2 

8.2 

5.1 

98 

TOrCAl.  OBS  1 

1  1883 

0 

2197 

1188 

1097 

596 

479 

7440 

MONTH:  FEB 

HOURS:  ALL 

TSTKS 

50.0 

28.6 

7.1 

14.3 

14 

LIQUID 

PRBCIP 

10.3 

25.6 

13.5 

28.8 

10.9 

10.9 

156 

FREEZING 

PRBCIP 

FROZEN 

PRBCIP 

7.4 

50.9 

2.8 

12.0 

13.9 

13.0 

108 

FOG 

27.7 

40.0 

3.1 

13.0 

3.1 

12.3 

65 

POO  WITH  VIS 
GB  1/2  MILES 

22.6 

43.4 

3.8 

13.2 

3.8 

13.2 

53 

TOTAL  OBS  1 

1326 

0 

1854 

1029 

1209 

703 

647 

6768 
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OPBMTIHG  LOCATIOR  'A* 
UBAPKnc,  ASBKVILLR  IIC 


PBRCEHTAGS  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  AIMOSPHERIC  PHENOM^A 
VERSUS  MIND  DIRECTION  FROM  ECURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLOMAN  AFB/ALAMOOORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

IBT  TO  UTC;  ♦  7  MONTH:  MAR  HOURS:  ALL 


PHBROMEIIA  1 

1  CALM 

VARIABLE 

270  -  029 

030  -  129 

130  -  179 

180  -  219 

220  -  269 

NO  OF  OBS 

TSTMS 

75.0 

25.0 

4 

LIQUID 

pftBcrp 

10.5 

33.6 

10.5 

17.5 

18.2 

9.6 

143 

FREBZIIIG 

FRBCIP 

FROZBH 

PftBCIP 

24.0 

32.0 

20.0 

4.0 

e.o 

12.0 

25 

FOO 

25.0 

50.0 

25.0 

4 

FOG  WITH  VIS 
GB.  1/2  HILBS 

25.0 

50.0 

25.0 

4 

TOTAL  OBS 

1  1128 

0 

1792 

1026 

1371 

920 

1203 

7440 

NORTH :  APR 

HOURS;  ALL 

TSTHS 

8.0 

28.0 

16.0 

16.0 

16.0 

16.0 

25 

LIQUID 

FRBCIP 

8.1 

43-5 

11.3 

6.5 

9.7 

21.0 

62 

FHBSZIRG 

PRBCIP 

FBOZm 

FRBCIP 

11.0 

26.8 

7,3 

13.4 

14.6 

26.8 

82 

FOO 

10.7 

33-9 

10.7 

8.9 

5.4 

30.4 

56 

FOO  WITH  VIS 
OS  1/2  MILES 

10.7 

33.9 

10.7 

8.9 

5.4 

30.4 

56 

TOTAL  OBS  1 

956 

0 

1716 

850 

1182 

1069 

1427 

7200 
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OFERATINO  LOCATIOB  ’A’ 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


PBKCENTAGE  FHEQUENCT  OF  OCCURREHCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STAnON  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOOORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  MAY  HOURS:  ALL 


1  CAUI 

VARIABLE 

270  -  029 

030  -  129 

130  -  179 

180  -  219 

220  -  269 

NO  OF  OBS 

isms 

39.5 

19.8 

17.4 

14.0 

9.3 

86 

LIQUID 

PRBCIP 

9.1 

28.8 

19.7 

12.1 

13.6 

16.7 

66 

FBSEZIHG 

PRECIP 

FBOZBH 

PRBCIP 

FOG 

66.7 

33.3 

3 

FOG  WITH  VIS 
GE  1/2  MILES 

50.0 

50.0 

2 

TOTAL  OBS 

1  847 

0 

1743 

996 

1352 

1168 

1334 

7440 

MONTH!  JUN 

BOUHS:  ALL 

TSIKS 

29.4 

27.5 

18.6 

14.7 

9.8 

102 

LIQUID 

PRBCIP 

13.9 

30.4 

22.6 

16.5 

9.6 

7.0 

115 

FRBBZING 

PRBCIP 

FROZEN 

PRBCIP 

FOG 

25.0 

50.0 

25,0 

8 

FOG  WITH  VIS 
GE  1/2  NILES 

25.0 

50.0 

25.0 

6 

TOTAL  OBS  1 

894 

0 

1548 

919 

1651 

1239 

949 

7200 

A  -  5  -  3 
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OPBRATIIIG  IXXIATIOR  *A* 
UaAFBTAC,  ASHEVILLE  IfC 


PERCEirrAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB /ALAMOGORDO  IW  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  61  •  OCT  91 


LST  TO  UTC: 

♦  7 

MONTH:  JUL 

HOURS:  ALL 

mSfOMBIIA  1 

1  CALM 

VARIABLE 

270  -  029 

030  -  129 

130  -  179 

180  -  219 

220  -  269 

NO  OF  OBS 

T3TMS 

4.1 

25.2 

27.9 

23.4 

9.0 

10.4 

222 

LIQUID 

PRBCIP 

15.1 

22.1 

26.6 

18.1 

13.1 

5.0 

199 

FREEZING 

PRBCIP 

FROZEN 

PRECIP 

FOG 

100.0 

2 

FOG  WITH  VIS 
OS  1/2  MILES 

100.0 

2 

Torau.  OBS  1 

1  1201 

0 

1602 

1159 

1687 

1067 

724 

7440 

MONTH:  AUG 

HOURS:  ALL 

Tsrms 

4.4 

30.3 

27.9 

18.2 

12.5 

6.7 

297 

LIQUID 

PRBCIP 

13.4 

33.1 

19.7 

17.2 

9.7 

6.9 

290 

FREBZING 

PRBCIP 

FROZEN 

PRBCIP 

FOG 

30.0 

45.0 

10.0 

10.0 

5.0 

20 

FOG  iniH  VIS 
6B  1/2  MILBS 

30.0 

45.0 

10.0 

10.0 

5.0 

20 

Tonu.  OBS  1 

1  1319 

0 

1826 

1233 

1352 

1015 

695 

7440 

A  -  5  -  4 
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OPERATING  LOCATION  'A*  PERCENTAGE  FREQUENCTf  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOOORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  +  7  MONTH:  SEP  HOURS:  ALL 


PHENOMENA  | 

1  CALM 

VARIABLE 

270  -  029 

030  -  129 

130  -  179 

180  -  219 

220  -  269 

NO  OF  OBS 

T3TMS 

5.7 

29.5 

23.8 

21.0 

10.5 

9.5 

105 

LIQUID 

PRBCIP 

9.8 

31.6 

26.0 

16.3 

7.4 

8.8 

215 

FREEZING 

PRECIP 

FROZEN 

PRBCIP 

FOG 

12.5 

50.0 

25,0 

4.2 

8.3 

24 

FOG  WITH  VIS 
CB  1/2  HILBS 

12.5 

50.0 

25.0 

4.2 

8.3 

24 

TOTAL  OBS  1 

1  1280 

0 

1670 

1084 

*!  44^ 

1053 

668 

7200 

MONTH?  OCT 

HOURS:  ALL 

TSTMS 

5.7 

51.4 

17.1 

11.4 

8.6 

5.7 

35 

LIQUID 

PRBCIP 

20.4 

29.2 

14.6 

20.8 

6.2 

8.8 

226 

FREEZING 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

44.4 

22.2 

11.1 

11.1 

11.1 

9 

FOG 

33.9 

28.8 

8.5 

18.6 

3.4 

6.B 

59 

FOG  WITH  VIS 
GE  1/2  NILES 

35.3 

33.3 

9.8 

11.8 

2.0 

7.8 

51 

TOTAL  OBS  { 

1  1521 

0 

1634 

1266 

1446 

943 

623 

7433 

A  -  5  -  5 
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CPERATIHG  LOCATIOK  "A" 
USAFBIAC,  ASHKVILLS  HC 


PERCENTAGK  FHEQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  HIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOOORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  +  7  MONTH:  NOV  HOURS:  ALL 


PHENCMEHA  | 

1  CALM 

VARI»3LE 

270  -  029 

030  -  129 

130  -  179 

180  -  219 

220  -  269 

NO  OF  OBS 

TS1KS 

28.6 

28.6 

14.3 

7.1 

21.4 

14 

LIQUID 

PRBCIP 

16.1 

30.9 

12.0 

18.4 

11.1 

11.5 

217 

f  kbiIZHIG 

FRECIP 

100.0 

1 

FROZER 

FRBCIF 

9,5 

42.9 

9.5 

4.8 

33.3 

21 

FOG 

38.9 

33.3 

12.2 

4.4 

5.6 

5.6 

90 

FOG  WITH  VIS 
6B  1/2  MILES 

33.3 

34.6 

14.1 

5.1 

6.4 

6.4 

78 

TOTAL  OBS  I 

1  1495 

0 

1735 

1320 

1309 

732 

609 

7200 

MONTH:  DEC 

HOURS;  ALL 

TSrSMS 

LIQUID 

PRBCIP 

23.9 

20.8 

17.4 

22.0 

7-6 

8.3 

264 

FRL  r  HO 

PRECIP 

66.7 

33.3 

3 

FROZEN 

PRBCIP 

26.7 

36.0 

13.0 

11-8 

6.2 

6.2 

161 

FOG 

31.9 

28.6 

14.3 

10.0 

10.0 

5,2 

210 

fog  with  VIS 

GB  1/2  MILES 

31.5 

29.3 

15.5 

9.4 

8.8 

5.5 

181 

TOTAL  OBS  1 

1  1918 

0 

2023 

1230 

1176 

582 

511 

7440 

A  -  5  -  6 
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OPERATING  LOCATION  ’A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUEHCy  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  WIND  DIRECTION  FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  +  7  MONTHS:  ALL 


PHENOMENA 

1  CALM 

VARIABLE 

270  -  029 

030  -  129 

130  -  179 

180  -  219 

220  -  269 

NO  OF  OBS 

TSIMS 

3.5 

31.2 

25.8 

19.0 

11.5 

9.0 

907 

LIQUID 

PRECIP 

14.8 

28.6 

17.8 

19.5 

10.1 

9.1 

2068 

FHSBZIR6 

PRECIP 

20.0 

60.0 

20.0 

5 

FROZEN 

PRECIP 

17.8 

38.6 

8.9 

11.5 

8.9 

14.4 

529 

FOG 

32.8 

29.8 

11.9 

10.9 

7.0 

7.6 

688 

FOG  WITH  VIS 
GE  1/2  MILES 

30.3 

32.2 

13.0 

9.2 

6.8 

8.5 

577 

TOTAL  OBS  1 

1  15768 

0 

21340 

13300 

16277 

11087 

9669 

87641 

A  -  5  -  7 
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PART  B 


PRECIPITKriOH,  SNOWFALL ,  SNCM  DEPTH  SUM4ARIES 
ALL  TABLES  IN  PART  B  ARE  CREATED  FROH  SUMMARY  OF  DAY  (SOD)  DATA. 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  GIVE  IHE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  PRECIPITATION, 

SHONFALL  AND  SNOW  DEPTH.  DATA  IS  SUWIARIZEO  FC«  ALL  YEARS 

COMBINED.  SUIMARIES  INCLUDE  THE  PERCENT  OF  DAYS  WITH  MEASURABLE  AMOUNTS, 

PERCENT  OF  DAYS  OTTH  BO  AMOUNTS,  PERCENT  OF  DAYS  WITH  TRACES,  AND  PERCENT 
OF  DAYS  WITH  SPECIFIED  AMOUNTS.  SUMMARIES  ALSO  PROVIDE  AH  OBSERVATION 
COUNT.  A  VALUE  OF  ".0"  INDICATES  ONE  OR  MORE  OCCURRENCES  THAT,  IN  AGGREGATE, 

AMOUNT  TO  LESS  THAN  .05  PERCENT. 

MONTHLY  TOTALS. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  TOTAL  MONTHLY  PRECIPITATION  AND  SNOWFALL  RESPECTIVELY. 

THEY  ARE  SUMMARIZED  BY  MONTH  FOR  ALL  YEARS.  THE  TABLES  ALSO  GIVE  THE  GREATEST 
AMOUNTS,  LEAST  AMOUNTS,  MEAN,  MEDIAN,  STANDARD  DEVIATIONS,  AND  TOTAL  AVAILABLE 
OBSERVATIONS.  AN  ASTERISK  (*)  INDICATES  A  VALUE  FOR  A  MONTH  FC«  WHICH  LESS 
THAN  90%  OP  THE  DATA  ARB  AVAILABLE.  AN  ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  YBAR(S)  WITH  ONE 
OR  MORE  MISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS.  INCOMPLETE  MONTHS/YEARS  ARE  NOT  INCLUDED 
IN  STATISTICAL  COMPUTATIONS.  NOTE:  LEAST  AMOUNTS  ARE  DERIVED  FROM  COMPLETE 
MONTHS/YEARS  ONLY.  ".00"  MEANS  NO  PRECIPITATION  FOR  THE  MONTH,  ".0"  MEANS  NO 
SNOWFALL  FOR  THE  MONTH. 

DAILY  EXTREMES. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  MAXIMUM  DAILY  REPORTED  AMOUNTS  (BY  INDIVIDUAL  YEAR- 
MONTH)  FOR  PRECIPITATION,  SNOWFALL,  AND  SHOW  DEPTH,  RESPECTIVELY.  THEY  SHOW 
THE  GREATEST  AMOUNTS  FOR  EACH  MONTH  AND  THE  TOTAL  NUMBER  OF  AVAILABLE  OBS¬ 
ERVATIONS  FOR  BACH  MONTH  AND  YEAR.  AH  ASTERISK  (*)  INDICATES  A  MONTH  FOR  WHICH 
LESS  THAN  90%  OF  DATA  ARB  AVAILABLE.  AN  ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  YBAR(S)  WITH  ONE 
OR  MORE  HISSING  AND/CN<  INCOMPLETE  MONTHS.  ".00"  MEANS  NO  PRECIPITATION  FOR  THE  MONTH, 
".0"  MEANS  HO  SNOWFALL  FOR  THE  MONTH,  AND  "0*  MEANS  NO  SNOW  DEPTH  FOR  THE  MONTH. 

SNOWFALL/SNOW  DEPTH— FIRST  AND  LAST  DAYS  OF  OCCURRENCE  BY  SHOW  YEAR. 

THIS  SUtWART  GIVES  THE  FIRST  AND  LAST  OCCURRENCES  OF  SNOWFALL  AND  SNOW 
DEPTH  FOR  THE  SNOW-YEAR  DURING  THE  PERIOD  OF  RECORD.  FOR  THIS  SUMMARY,  THE 
SHOW-YEAR  IS  CONSIDERED  TO  RUN  PROM  1  AUGUST  TO  31  JULY.  TABLES  SUMMARIZE 
THE  DATA  BY  SNOW-YEAR,  BY  MONTH,  AND  BY  DAY.  THE  FIRST  (OR  LAST)  ENTRY  IN 
COLUm  69  OF  AWS  FORMS  lO/lOA  (OR  EQUIVALENT)  AS  EITHER  A  TRACE  OR  A  MEASURABLE 
AMOUNT  DEFINES  THE  FIRST  (OR  LAST)  SNOWFALL  FOR  THE  THE  YEAR.  THE  FIRST  (OR  LAST) 
ENTRY  IN  COLUMN  69  OTHER  THAN  ".0"  OR  "TRACE"  DEFINES  THE  FIRST  (OR  LAST) 

MEASURABLE  SNOWFALL.  FINALLY,  THE  1200  GMT  ENTRY  COLUMN  70  OF  AWS  FORM  lO/lOA 
(OR  EQUIVALENT)  DEFINES  THE  FIRST  (OR  LAST)  OCCURRENCE  OF  SNOW  DEPTH.  THE  LAST 
SHOW  DEPTH  IS  CONSIDERED  THE  LAST  SHOW  MELT.  THIS  SUMMARY  IS  NOT  PROVIDED 
WHEN  NO  SNOWFALL  OCCURS  DURING  THE  GIVEN  FOR. 
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NOTB  1.  IF  THK  MIHIMUM  AMOUHT  RBCatDED  in  THE  MOtlTBLY  TOTALS  OR  DAILY 
EXTREMES  IS  A  TRACE.  THE  MORO  ’TRACE*  WILL  APPEAR  IR  THE  APPROPRIATE 
COLUMI. 


nOTB  2.  TABLES  IHCLUDE  STATISTICAL  DATA  ORLY  WHER  FIVE  (5)  OR  MORE 
SETS  OF  COMPLETE  M3RTHS  ARE  AVAILABLE. 

ROTE  3.  THE  OBSERVATIOH  COURTS  OR  THE  STATIOH  HISTORY  MIGHT  PROVIDE  CLUES 
AS  TO  WHY  CERTAIH  DATA  ARE  MISSIRG.  FOR  EXAMPLE,  ONLY  A  FEW  MISSING  OBS¬ 
ERVATIONS  MIGHT  IMPLY  MISSING  DATA  BECAUSE  OF  EQUIPMENT  MALFUNCTION,  BUT 
MORE  THAN  SEVERAL  MISSING  OBSERVATIONS  USUALLY  MEANS  ISE  STATION  IS  (OR  HAS 
BEERl  CLOSED. 

NOTB  4.  IN  DAILY  AND  MONTHLY  AMOUNTS  SUIMARIBS,  THE  LAST  ENTRY  ON  THE  PAGE 
GIVES  THE  GREATEST  AMOUNT  FOR  THE  PERIOD  OF  RECORD. 

NOTE  5.  BEFORE  JANUARY  1956,  SNOWFALL  OCCURRENCES  IN  THE  SUWIARY  OF  DAY 
INCLUDED  HAIL. 


NOTB  6.  SNOW  DEPTH  REPORTING  TIMES  FOR  USAF,  NAVY  AND  CIVIL  STATIONS  ARE  AS  FOLLOWS: 

AIR  FORCE  NAVY  AND  NATIONAL  WEATHER  SERVICE 

THROUGH  1945:  0800  LST  THROUGH  JUN  1952:  0030  GMT 

JAN  1946  TO  MAY  1957:  1230  LST  JUN  1952  TO  MAY  1957:  1230  GMT 

JUN  1957  TO  PRESENT:  1200  GMT  JUN  1957  TO  PRESENT:  1200  GMT 


NOTB  7.  24-BOUR  PRECIPITATION  (INCLUDING  SNOWFALL  AND  SNOW  DEPTH)  VALUES  DERIVED 
FROM  PART  TIME  PERIODS  MAY  NOT  REFLECT  TRUE  24-BOUR  AMOUNTS.  RECORDED  AMOUNTS 
FOLLOWING  WEEKENDS  AND/OR  HOLIDAYS  FREQUENTLY  REPRESENT  AMOUNTS  MEASURED  FOR  PERIODS 
GREATER  THAR  24  HOURS.  IN  ADDITION,  24-HOUR  AMOUNTS  MAY  NOT  REPRESENT  THE  STANDARD 
CLIMATOLOGICAL  24-HOUR  'MIDNIGHT  TO  MIDNIGHT’  AMOUHT.  DATA  FROM  PART  TIME  PERIODS 
MAT  NOT  ACCURATELY  REFLECT  NIGHTTIME  PRECIPITATION  EVERTS. 


OONVBRSIONS: 

-  1  INCH  -  25.39998  MILLIMETERS 

-  1  MILLIMETER  -  .03937  INCHES 
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OPBRKTIRG  lOCATIOH  'A' 
USAFKIAC,  ASBEV1U.B  IK 


PERCKRTA6E  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  PRECIPITATION  IN  INCHES 
FRCH  SUMARY  OP  DAY  DATA 

STATION  HUMBER:  747320  STATION  HAKE:  BOLDOMAN  AFB/ALAMOOORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  4209-4602,4607-4612,4711-9110 

LST  TO  OTC:  *07  MONTH:  Ali  HOURS:  ALL 


AHCXflfTS 

(INCHES) 

JAN 

FEB 

HAR 

APR 

MAY 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

NGIfB 

80.0 

81.4 

83.8 

86.1 

82.5 

73.7 

49.4 

54.0 

69.0 

81.2 

86.1 

81.8 

75.7 

TRACE 

8.7 

8.3 

9.3 

8.8 

9.8 

14.8 

25.7 

21.4 

12.7 

5.8 

6.6 

6.6 

11.6 

.01 

1.5 

.8 

.9 

.9 

.9 

1.2 

3.0 

3.0 

1.6 

1.4 

.4 

1.3 

1.4 

.02-. OS 

3.3 

3.4 

1.9 

1.6 

2.1 

3.0 

7.2 

5.9 

4.0 

3.7 

1.9 

3.1 

3.4 

S 

1 

o 

1.6 

1.5 

1.5 

.7 

1.5 

1.6 

4.0 

4.0 

3.3 

1.4 

1.5 

1.6 

2.0 

.11-. 25 

2.8 

2.9 

1.6 

1.1 

1.6 

2.3 

5.4 

5.4 

4.4 

2.5 

1.6 

3.6 

2.9 

.26-. SO 

1.5 

,7 

.7 

1.0 

1.8 

3.6 

3.8 

2.7 

2.0 

1.1 

1.4 

1.9 

.51-1.00 

.1 

.3 

.1 

.4 

1.3 

1.1 

2.0 

1.8 

1.6 

.5 

.5 

.9 

1.01-2.50 

.1 

.1 

.1 

.5 

.5 

.5 

.4 

.2 

.1 

.2 

2.51-5.00 

5.01-10.00 

10.01-20.00 

OVER  20.00 

DATS  WITH 

KBAS  MCrS 

11.3 

10.3 

6.9 

5.1 

7.7 

11.5 

24.9 

24.6 

18.4 

13.0 

7.3 

11.6 

12.8 

TOTAL  SO.  OF 

OBSERVATIdlS 

1488 

1356 

1456 

1410 

1457 

1410 

1488 

1488 

1470 

1519 

1470 

1519 

17531 
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OPBfWTina  lOCATIOH  'A' 
USAFEXAC,  ASHBVILLB  HC 


TOTAL  HORTHLY  PRECIPITATION  AMOUNTS  IN  INCHES 
FRQH  SUtmARY  OP  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  APB/ALAMOGORDO  NM 

LST  TO  UTC:  *07 


PERIOD  OF  RECORD:  4209-4602,4607-4612,4711-9110 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YKAR 

JAll 

FSB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

42 

2.25 

1.43 

TRACE 

-91 

4.59* 

43 

.06 

TRACS 

.13 

TRACK 

.64 

3.63 

.47 

.24 

.40 

TRACE 

1.24 

1.42 

8.23 

44 

.63 

.54 

.11 

.05 

.03 

1.16 

2.18 

.91 

2.81 

.06 

.28 

.46 

9.22 

45 

.19 

TRACE 

TRACK 

TRACK 

TMCB 

.04 

.55 

1.92 

.02 

1.20 

.00 

.01 

3.93 

46 

.39 

.04 

.01 

.44 

.98 

.05 

.28 

.10 

2.29* 

47 

1.14 

.72 

1.86* 

48 

1.26 

.80 

.01 

TRACE 

2.93 

1.92 

.14 

.71 

.11 

1.01 

TRACK 

.96 

9.85 

49 

1.88 

.79 

TRACK 

.30 

.29 

.50 

.21 

.39 

2.42 

1.35 

TRACK 

.37 

8.50 

so 

.03 

.05 

.01 

TRACK 

TRACK 

.46 

1.66 

.88 

1.69 

1.28 

.00 

.00 

6.06 

51 

.48 

.47 

.09 

.40 

TRACE 

TRACK 

.08 

.50 

TRACK 

.61 

.07 

.38 

3.08 

52 

.34 

.39 

.41 

.55 

.22 

.51 

1.25 

.51 

.14 

.00 

.02 

.24 

4.58 

53 

.00 

.63 

.13 

.78 

TRACE 

.61 

2.50 

.19 

.22 

.61 

TRACK 

.05 

5.72 

54 

-07 

.02 

.12 

.08 

.26 

.24 

.24 

2.12 

-93 

.05 

.00 

TRACE 

4.13 

55 

.94 

TRACK 

.57 

.02 

.12 

.23 

2.89 

.38 

1.62 

.49 

TRACE 

TRACE 

7.26 

56 

.04 

.49 

.00 

TRACE 

TRACE 

.47 

.39 

.75 

TRACE 

.32 

.00 

.04 

2.50 

57 

.29 

.79 

.45 

.52 

.08 

TRACK 

2.73 

1.11 

.44 

3.49 

.62 

TRACE 

10.52 

58 

1.16 

.58 

2.95 

.31 

.78 

.91 

.45 

1.09 

2.46 

2.30 

.13 

TRACE 

13.12 

59 

TRACK 

.41 

TRACK 

.09 

.31 

.31 

1.35 

2.29 

TRACE 

.65 

TRACE 

.32 

5.73 

60 

.64 

.35 

.13 

TRACK 

.25 

.51 

1.54 

1.55 

.59 

.68 

.14 

2.36 

8.74 

61 

.25 

TRACE 

.55 

TRACE 

.03 

.72 

.53 

.63 

1.73 

.03 

1.22 

.59 

6.28 

62 

.88 

.33 

.10 

.12 

.00 

.23 

3.63 

.22 

2.19 

.47 

.44 

.69 

9.30 

63 

.11 

.27 

TIWCB 

.07 

TRACE 

-07 

.61 

2.38 

.68 

.91 

.07 

TRACE 

5.17 

64 

.02 

.31 

.44 

.06 

.07 

.02 

.86 

1.15 

1.68 

TRACE 

TRACE 

.10 

4.71 

65 

.85 

.22 

.53 

.16 

.26 

.18 

.61 

3.53 

1.41 

.30 

.03 

1.08 

9.16 

66 

.42 

.25 

TRACK 

.41 

1.11 

2.68 

.65 

1.38 

.85 

.06 

.07 

.06 

7.94 

67 

.00 

.51 

,07 

.01 

.09 

1.00 

.42 

1.35 

2.30 

.01 

.59 

1.09 

7.44 

68 

.55 

.71 

1.35 

.06 

.17 

.05 

1.65 

2.20 

TRACE 

.20 

1.03 

.21 

8.18 

69 

.33 

.11 

.12 

TRACE 

.70 

1.86 

3.12 

1.72 

.90 

2.44 

.06 

1.01 

12.37 

70 

.01 

.27 

.37 

TRACE 

.20 

.51 

.67 

.83 

.06 

.62 

.00 

.25 

3.79 

71 

.05 

.02 

TRACK 

.40 

.03 

.30 

2.17 

1.11 

.60 

1.09 

.90 

.45 

7.12 

72 

.75 

.02 

TRACE 

.00 

.09 

1.33 

1.13 

1.80 

2.68 

4.22 

.62 

.84 

13.48 

73 

1.29 

1.37 

1.19 

TRACE 

.59 

1.50 

2.93 

.69 

.09 

.33 

.02 

TRACE 

10.00 

74 

.53 

.03 

.09 

.12 

.04 

.03 

3.67 

1.36 

1.66 

3.10 

.26 

.70 

11.59 

75 

.27 

.26 

.43 

TRACK 

.05 

TRACK 

1.06 

.96 

1.81 

.05 

.18 

.39 

5.46 
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OPBRMTIHG  UXATlOtt  'A' 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


TOTAL  NOIfZHLY  PFSCIPITATXON  AHOUHTS  IN  INCHES 
PRCH  SIMMARY  OF  DAY  DATA 


SXATIOM  mMBER:  747320  STATIGR  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAM0GCSU)0  NM 

LST  TO  UTC:  +07 


PERIOD  OF  RECORD:  4209-4602,4607-4612,4711-9110 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

76 

.09 

.58 

.03 

.39 

1.59 

.82 

1.68 

.55 

1.69 

.91 

.71 

TRACE 

9.24 

77 

.59 

.16 

.34 

.70 

.76 

.24 

.82 

.90 

.18 

.84 

.28 

.23 

6.04 

78 

.69 

.75 

.18 

.03 

1.00 

.79 

.11 

1.97 

1.47 

2.32 

2.50 

.72 

12.53 

79 

.68 

.67 

TRACE 

TRACS 

1.18 

.67 

1.09 

4.38 

1.06 

TRACE 

TRACE 

1.12 

10.85 

80 

.80 

.38 

.04 

TRACE 

,33 

.20 

.25 

2.62 

3.91 

.31 

.26 

.07 

9.17 

81 

.94 

.28 

.19 

.03 

.33 

.66 

1.19 

1.88 

1.03 

.57 

.32 

.20 

7.64 

82 

.58 

.26 

TRACE 

.02 

.34 

.45 

.95 

.98 

4.45 

TRACE 

.49 

2.06 

10-58 

83 

.99 

.86 

.10 

1.00 

.08 

.40 

.63 

1.05 

1.02 

1.34 

1.68 

.48 

9.63 

84 

.32 

TRACE 

.40 

TRACE 

1.11 

3.00 

1.80 

2.01 

.52 

2.95 

1.13 

2.50 

15-74 

8S 

.99 

.22 

.46 

.69 

.26 

.37 

1.09 

2.18 

2.03 

4.01 

.06 

.06 

12.42 

86 

TRACB 

.46 

.48 

TRACE 

.49 

1.72 

1.63 

1.4S 

1.50 

.97 

3.28 

1.35 

13.33 

87 

.39 

.51 

.43 

.24 

.35 

1.62 

.28 

1.89 

.51 

.28 

.47 

1.48 

8.45 

88 

.20 

.86 

.09 

.14 

.04 

.41 

2.35 

4.09 

.96 

.36 

.02 

.86 

10.38 

89 

.21 

.66 

.22 

.00 

.10 

TRACS 

.80 

3.20 

1.35 

.20 

.10 

.33 

7.17 

90 

.69 

.55 

.57 

.53 

.76 

.48 

2.09 

2.43 

1.67 

.87 

.78 

.51 

11.93 

91 

.50 

78 

.04 

TRACE 

.47 

.07 

2.64 

2.49 

2.46 

.46 

9.91* 
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OPERATIIIG  lOCATlOM  'A'  TOTAL  MORTHLY  PRECIPITATION  AMOUNTS  IN  INCHES 

UaAFBXAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  SUMMARY  OP  DAY  DATA 


STATION  NUMBER: 

747320 

STATIOIV  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGOH£»  NM 

LST  TO  UTC:  *07 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD:  4209-4602,4607-4612,4711-9110 
ALL  HOURS:  ALL 

TKAR  1 

JAH 

FEB  HAR  APR  MAY  JUN  JUL 

AUG 

SEP 

OCT  NOV  DEC  ANNUAL 

LEAST  .00  TRACE  .00  .00  .00  TRACE  .01  .19  TRACE  .00  .00  .00  2.50 

QREATBffT  1.88  1.37  2.95  1.00  2.93  3.63  3.67  4.38  4.45  4.22  3.28  2.50  15.74 

.49  .40  .30  .18  .39  .72  1.29  1.49  1.25  .93  .44  .57  8.44 


MEDIAN  .41  .37  .12  .05  .25  .47  1.08  1.25  1.03  .61  .14  .38  8.48 

SO  .421  .309  .491  .254  .536  .818  .998  .989  1.031  1.089  .667  .619  3.101 

TOIIAL  OBS  1488  1356  1456  1410  1457  1410  1488  1488  1470  1519  1470  1519  17531 

THE  ORETVTEST  VALUE  OF  4.45  OCCURRED  ON  09/82 

NOTE:  ‘THE  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90»  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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OPBRATIRG  LOCATIOH  'A' 
USAFSKAC,  ASBSVllXB  NC 


EXTREME  DAILY  PRECIPITATION  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SIMIARY  OP  DAY  DATA 

STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOOORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  4209-4602,4607-4612,4711-9110 


LST  TO  UTC 

;  *07 

MONTH: 

ALL 

HOURS:  ALL 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCP 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

42 

.55 

.82 

TRACE 

.45 

.82* 

43 

.06 

niACE 

.10 

TRACE 

.27 

1.94 

.19 

.18 

.30 

TRACE 

1.24 

.86 

1.94 

44 

.50 

.28 

.11 

.05 

.02 

1.11 

1.00 

.14 

2.06 

.06 

.08 

.24 

2.06 

45 

.18 

'nmcE 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

.04 

.28 

.78 

.01 

.81 

.00 

.01 

.81 

46 

.18 

.04 

.01 

.36 

.44 

.04 

.17 

.10 

.44* 

47 

.51 

.62 

.62* 

48 

1.20 

.49 

.01 

TMCB 

1.82 

.82 

.05 

.30 

.06 

.69 

TRACE 

.56 

1.82 

49 

.57 

.40 

ITtACK 

.15 

.29 

.37 

.12 

.22 

1.20 

.68 

TRACE 

.32 

1.20 

50 

.03 

.05 

.01 

TRACE 

TRACE 

.17 

.50 

.63 

.75 

.90 

.00 

.00 

.90 

51 

.39 

.45 

.07 

.21 

TRACE 

TMCB 

.05 

.19 

TRACE 

.25 

.07 

.25 

.45 

52 

.27 

.39 

.24 

.43 

.15 

.26 

.42 

.27 

.14 

.00 

.01 

.24 

.43 

53 

.00 

.39 

.04 

.65 

TMCB 

.36 

1,35 

.19 

.22 

.51 

TRACE 

.05 

1.35 

54 

.07 

.02 

.05 

.04 

.23 

.13 

.14 

.88 

.78 

.04 

.00 

TRACK 

.88 

55 

.51 

TRACE 

.20 

.02 

.09 

.22 

.62 

.21 

1.14 

.33 

TRACE 

TRACE 

1.14 

56 

.03 

.32 

.00 

TRACE 

TRACE 

.44 

.16 

.48 

TRACE 

.15 

.00 

.02 

.48 

57 

.27 

.58 

.27 

.31 

.08 

TRACE 

1.01 

.44 

.44 

.70 

.52 

TRACE 

1.01 

58 

.41 

.25 

1.33 

.23 

.23 

.33 

.22 

.72 

.54 

.88 

.10 

TMCB 

1.33 

59 

TRACE 

.41 

TRACE 

.05 

.25 

.24 

.34 

.62 

TRACE 

.65 

TRACE 

.16 

.65 

60 

.54 

.31 

.10 

TMCB 

.18 

.36 

.82 

.83 

.29 

.58 

.12 

.75 

.83 

61 

.19 

TMCB 

.53 

TRACE 

.03 

.60 

.38 

.20 

.69 

.03 

.47 

.18 

.69 

62 

.30 

.18 

.09 

.12 

.00 

.13 

1.26 

.14 

.74 

.24 

.44 

.49 

1.26 

63 

.06 

.19 

TMCB 

.05 

TMCB 

.07 

.24 

.63 

.36 

.61 

.04 

TRACE 

.63 

64 

.02 

.17 

.44 

.06 

.07 

.02 

.34 

.61 

-66 

TRACE 

TRACE 

.10 

.66 

65 

.51 

.16 

.26 

.16 

.22 

.15 

.19 

1.22 

.96 

.29 

.03 

.34 

1.22 

66 

.29 

.24 

IRACE 

.29 

.70 

.69 

-31 

.59 

.24 

.04 

.07 

.04 

.70 

67 

.00 

.41 

.07 

.01 

.06 

.67 

.14 

-35 

1.91 

.01 

.44 

.36 

1.91 

68 

.33 

.28 

.51 

.05 

.17 

.05 

.49 

.44 

TRACE 

.09 

.64 

.21 

.64 

69 

.24 

.06 

.12 

TMCB 

.40 

.84 

1.39 

,79 

.35 

1.78 

.06 

.44 

1.78 

70 

.01 

.13 

.16 

TRACE 

.13 

.38 

.23 

.65 

.03 

.28 

.00 

.15 

.65 

71 

.05 

.02 

TMCB 

.22 

.02 

.20 

.48 

.42 

.20 

.68 

.67 

.10 

.68 

72 

.40 

.02 

TMCB 

.00 

.06 

.49 

.79 

1.17 

1.63 

1.20 

.30 

.47 

1.63 

73 

.39 

.61 

.55 

TRACE 

.35 

.72 

1.38 

.29 

.04 

.33 

.02 

TRACE 

1.38 

74 

.39 

.03 

.09 

.08 

.04 

.03 

.76 

.60 

.61 

.87 

.19 

.29 

.87 

75 

.09 

.20 

.20 

TRACE 

.05 

TRACE 

.31 

.29 

.94 

.05 

.15 

.21 

.94 
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CfPERATIlfG  LOCATION  'A'  EXTREME  DAILY  PRECIPITATION  AMOUNTS  IN  INaiES 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  SUMMARY  OP  DAY  DATA 

STATION  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFfi/ ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  4209-4602,4607-4612,4711-9110 

LST  TO  UTC:  407  MONTH:  ALL  HOURS;  ALL 


YEAR 

JAM 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

76 

.08 

.31 

.03 

.38 

.55 

.31 

.52 

.11 

.71 

.27 

.33 

TRACE 

.71 

77 

.18 

.12 

.33 

.29 

.37 

.09 

.26 

.65 

.10 

.35 

.24 

.17 

.65 

78 

.28 

.25 

.13 

.02 

.59 

.31 

.05 

.63 

.44 

1.15 

.82 

.19 

1.15 

79 

.30 

.35 

TRACE 

TRACE 

.33 

.45 

.42 

1.08 

.43 

TRACE 

TRACE 

.36 

1.08 

80 

.39 

.IS 

.04 

TRACE 

.14 

.20 

.15 

1.02 

1.12 

.20 

.10 

.04 

1.12 

81 

.24 

.24 

.16 

.01 

.26 

-59 

.28 

.54 

.45 

.34 

.23 

.14 

.59 

82 

.18 

.24 

TRACE 

.02 

.14 

,37 

.39 

-34 

1.71 

TRACE 

.24 

1.35 

1.71 

83 

.73 

.46 

.05 

.37 

.07 

.33 

.29 

.29 

.30 

.39 

.42 

.32 

.73 

84 

.24 

TRACK 

.40 

TRACE 

,99 

.84 

-54 

.39 

.30 

.80 

.60 

.77 

.99 

85 

.43 

.16 

.23 

.38 

.17 

.13 

.49 

.60 

.49 

1.59 

.05 

.06 

1.59 

86 

TRACE 

.24 

.22 

TRACK 

.27 

.67 

.54 

.46 

.44 

.48 

1.41 

.47 

1.41 

87 

.36 

.21 

.24 

.17 

.22 

.90 

.13 

.87 

.20 

.20 

.24 

.77 

.90 

88 

.11 

.38 

.08 

.08 

.03 

.21 

1.10 

2.35 

.71 

.33 

.01 

.25 

2.35 

89 

.21 

.50 

.09 

.00 

.09 

TRACE 

.26 

.66 

.56 

.09 

.10 

.29 

.86 

90 

.58 

.49 

.37 

.45 

.72 

.44 

.83 

.79 

1.02 

.82 

.30 

.25 

1,02 

91 

.38 

.37 

.04 

TRACE 

.40 

.07 

.47 

.70 

.65 

.31 

.70* 

GREATEST 

1.20 

.61 

1.33 

.65 

1.82 

1.94 

1,39 

2.35 

2.06 

1.78 

1.41 

1.35 

2.35 

TOTAL  OBS 

1488 

1356 

1456 

1410 

1457 

1410 

1488 

1488 

1470 

1519 

1470 

1519 

17531 

THE  GREATEST  VALUE  OP  2.35  OCCURRED  ON  00/04/86 

NOTE:  *THB  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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OPERATIHG  LOCATICm  'A' 
USAFBTAC,  ASHEVlLtB  NC 


PERCElfTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SNOWFALL  IN  INCHES 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STAXIOR  NUMBER: 

;  747320 

STATION 

LST  TO 

NAME:  HOLLOMAN 

UTC:  +07 

AFB/ALM40GORDO 

NM 

PERIOD  OF 

MONTH:  7XL 

RECORD: 

HOURS 

4601-9110 

:  ALL 

AMOUNTS 

(IHCSBS} 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

HONE 

92.0 

94.0 

96.7 

99.3 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

96.7 

94.3 

97.7 

TmCK 

4.4 

4.0 

2.2 

.5 

.2 

2.1 

3.2 

1.4 

0.1-0. 4 

.9 

.8 

.1 

.2 

.6 

.2 

0.5-1. 4 

1.4 

.4 

.6 

.1 

.1 

.5 

.6 

.3 

1.5-2. 4 

.6 

.5 

.2 

.1 

.1 

.4 

.2 

2. 5-3. 4 

.2 

,1 

.1 

.1 

.4 

.1 

3. 5-4. 4 

.4 

.3 

.1 

.1 

,1 

.1 

.1 

4. 5-6. 4 

.1 

.0 

6.5-10.4 

.1 

.0 

10.5-15.4 

15.5-25.4 

25.5-50.4 

OVER  50.4 

DAYS  WITH 

MRAS  AMTS 

3.5 

2.0 

1.1 

.2 

.1 

1,1 

2.6 

.9 

TOTAL  NO.  OF 

OBSERVATIONS 

1395 

1298 

1394 

1350 

1383 

1343 

1416 

1395 

1350 

1395 

1350 

1395 

16464 
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OFEBATIRG  1.0CXT101I  *A' 
USAFffEAC,  ASHEVILLE  NC 


TOTAL  HDRTHLY  SNOWFALL  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOOORDO 

LST  TO  UTC:  +07 

NM 

PERIOD 

MC»ITH: 

OF  RECORD:  4601-9110 

ALL  HOURS:  ALL 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

46 

2.1 

.4 

* 

.0* 

ft 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.7 

.0 

4.2* 

47 

* 

.0 

.0 

.0 

ft 

.0* 

.0* 

ft 

ft 

ft 

.0 

.9 

.9* 

48 

2.6 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

2.6 

49 

5.1 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

5.1 

50 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

51 

4.5 

.2 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

-0 

3.0 

7.7 

52 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

TRACE 

53 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

54 

TKACB 

.0 

TFACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

55 

TRACE 

TRACE 

2.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

2.0 

56 

.0 

5.5 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

TRACE 

5.5 

57 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

.0 

1.0 

58 

.6 

.0 

2.5 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

3.1 

59 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

-0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

2.2 

2.2 

60 

.5 

4.1 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17.6 

22.2 

61 

TRACK 

TRACE 

1.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.4 

TRACE 

6.2 

62 

3.6 

.0 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

4.2 

63 

.6 

2.4 

.0 

.0 

.0 

-0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACK 

3.0 

64 

TRACE 

2.0 

TRACE 

.0 

.0 

-0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

3.0 

65 

.0 

TRACE 

1.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

1.4 

66 

3.6 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

3.8 

67 

.0 

4.1 

,0 

.0 

,0 

,0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

6.9 

11. 0 

68 

4.9 

1-5 

1.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.2 

8.1 

69 

TRACE 

-0 

TRACE 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.6 

.6 

1.2 

70 

.0 

.4 

-3 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.7 

71 

.3 

TRACE 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.3 

.6 

72 

3.5 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

3.3 

TRACE 

6.8 

73 

6-7 

3.7 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

10.4 

74 

-5 

TRACE 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.8 

5.3 

75 

1.1 

TRACE 

2.1 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

3.2 

76 

.8 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

5.9 

.0 

7.6 

77 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

78 

1.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

2.1 

3.4 

79 

TRACE 

1.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

1.5 

80 

.3 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

.0 

2.1 
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OPERKTIHG  LOCATION  'A' 
USAFEIAC,  ASHEVILLE  RC 


TOTAL  HONTHLY  SNOWFALL  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  4601-9110 


LST  TO  UTC: 

♦07 

MONTH 

ALL 

HOURS:  ALL 

TEAR 

JAR 

FEB 

HAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

oer 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

81 

3.9 

.0 

.0 

.0 

HQII 

HQII 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

3.9 

82 

2.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

2.2 

4.5 

83 

.6 

TRACE 

.0 

7.0 

^B^B 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

7.6 

84 

nuiCB 

TRACE 

4.0 

.0 

^B^B 

^B^B 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

7.6 

11.6 

85 

6.2 

1.4 

.0 

.0 

HI 

Bl 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

8.4 

86 

TRACE 

1.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.7 

1.7 

87 

3.6 

1.8 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

16.2 

22.6 

88 

TRACE 

3.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

2.0 

5.0 

89 

.0 

2.0 

3.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

5.1 

90 

.9 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

.9 

91 

3.0 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

3.0* 

LEAST 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

-0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

GREATEST 

6.7 

5.5 

4.0 

7  0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

5-9 

17.6 

22.6 

MEAN 

1.4 

.8 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.4 

1.5 

4.8 

MEDIAN 

.5 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

3.4 

SO 

1.922 

1.366 

.951 

1.043 

.000 

.000 

.000 

-000 

.000 

.134 

1.196 

3.767 

5.018 

TOTAL  OBS 

1395 

1298 

1394 

1350 

1383 

1343 

1416 

1395 

1350 

1395 

1350 

1395 

16464 

THE  GREATEST  VALUE  OF  17.6  OCCURRED  ON  12/60 

NOTE:  ‘THE  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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OFEKATIHG  LOCATIOR  'A' 
USAFETAC,  ASHEVIUS  HC 


EXTRBtB  DAILY  SHCWFALL  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUHURY  OF  DAY  DATA 


STATIOR  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOIXOMAN  AFB /ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  4601-9110 


LST  TO  UTC 

:  *07 

NONTB 

;  ALL 

HOURS:  ALL 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUR 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

46 

1.5 

.4 

* 

.0* 

* 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.7 

.0 

1.7* 

47 

* 

.0 

.0 

.0 

* 

.0* 

.0* 

* 

* 

* 

.0 

.9 

.9* 

48 

2.0 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

2.0 

49 

3.7 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

-0 

.0 

.0 

TRACE 

3.7 

50 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

51 

3.9 

.2 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.5 

3.9 

52 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

TRACE 

53 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

54 

TRACE 

.0 

TRACE 

.0 

-0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

55 

TRACE 

TRACE 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

1.0 

56 

.0 

4.0 

.0 

TRACE 

.0 

-0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

4.0 

57 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

.0 

1.0 

58 

.4 

.0 

2.0 

.0 

•0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

2.0 

59 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.2 

2.2 

60 

.3 

4.1 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.6 

6.6 

61 

TRACE 

TRACE 

1.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.8 

TRACE 

3.8 

62 

3.0 

.0 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

3.0 

63 

.6 

1.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

1.7 

64 

TRACE 

1.7 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

1.7 

65 

.0 

TRACE 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.7 

66 

1.8 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

00 

67 

.0 

3.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.8 

3.7 

68 

3.6 

1.5 

1.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.1 

.2 

3.6 

69 

TRACE 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.4 

.6 

70 

.0 

.4 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.4 

71 

.3 

TRACE 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.3 

72 

2.3 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

00 

TRACE 

eo 

73 

4.0 

3.6 

TRACE 

-0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

4.0 

74 

.5 

TRACE 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

-0 

2.8 

2.8 

75 

.9 

TRACE 

2.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

2.0 

76 

.8 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

3.3 

.0 

3.3 

77 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

78 

.8 

-1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.9 

1.9 

79 

TRACE 

1.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

-0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

1.5 

80 

.3 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

.0 

.8 
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OraUXIHG  LOCAnCH  'A' 
USAFKIAC,  ASHEVILLE  IK 


EXTREME  DAILY  SNOWFALL  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  HUMBER: 


STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOOORDO  HM 
LST  TO  UTC;  +07 


PERIOD  OF  RECORD:  4601-9110 


JAN  FEB  MAR  APR 


2.2  .0 
2.0  TRACE 
.6  TRACE 
TRACE  TRACE 
2.6  1.1 


MONTH: 

ALL 

HOURS: 

ALL 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV  DEC 

ANNUAL 

.0 

.0 

.0 

,0 

-0 

.0 

2.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

2.1 

2.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

3.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

4.0 

4.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

2.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.7 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.8 

0^ 

GO 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

2.0 

3.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

3.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

.9 

.0 

.0 

oO 

TRACE 

3.0* 

.0  .0  .0  .9  3.8  6.8  6.8 


TOTAL  OBS  1395  1298  1394  1350  1383  1343  1416  1395  1350  1395  1350  1395  16464 


THE  GREATEST  VALUE  OF  6.8  OCCURRED  OR  12/13/87 


NCTE;  +TBE  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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OPERATIHG  LOCATION  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PEKCENTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SNCM  DEPTH  IN  INCHES 
FROH  SUtMARY  OP  DAY  DATA 


STMTIOR  RIMBER: 

!  747320 

STATION 

LST  TO 

NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAt43aORDO  NH 

UTC:  +07 

PERIOD  OF 

MONTH:  ALL 

RECORD: 

HOURS 

4209-9110 

:  ALL 

AHOUIfTS 

(IlfCHBS) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN  JUL 

AUG  SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

NONB 

95.2 

97.4 

99.3 

99.7 

100.0 

100.0  100.0 

100.0  100.0 

99.9 

98.7 

95.5 

98.8 

TRACE 

1.8 

1.4 

.1 

.1 

.1 

.6 

1.7 

.5 

I 

1.6 

.5 

.5 

.1 

,3 

1.3 

.4 

2 

.9 

.4 

.1 

-1 

.2 

.5 

.2 

3 

.3 

.1 

.1 

.3 

.1 

4-6 

.1 

.1 

.1 

.6 

.1 

7-12 

.1 

.0 

13-24 

25-36 

37-48 

49-60 

61-120 

OVER  120 

DAYS  WITH 

MBAS  AMTS 

3.0 

1.2 

.6 

.1 

.7 

2.8 

.7 

TOTAL  1*0.  OF 

OBSERVATIONS 

1490 

1383 

1487 

1410 

1476 

1433  1509 

1488  1470 

1519 

1470 

1519 

17654 

B  -  4  -  1 


USAFETAC/DS— 92/277  —  Page  45 


aPERKriHG  lOCKTIOR  'A' 
USAFEXAC,  ASBKVIULB  HC 


EXTREME  DAIt.y  SNOW  DEPTH  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLOMAR  AFB/ALAMOOORDO  NM 

LST  TO  UTC:  +07 


PERIOD  OF  RECORD:  4279-9110 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR 

JAN 

FEB 

HAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

ncN 

DEC 

ANNUAL 

42 

0 

0 

0 

0 

0* 

43 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

X 

2 

44 

TRACE 

0  TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TRACE 

45 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0  TRAC^ 

TRACE 

46 

1  TRACE 

* 

0* 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1* 

47 

1* 

0 

0 

* 

* 

0* 

0* 

* 

* 

* 

0 

1 

1* 

48 

2  TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

49 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

50 

0 

0 

0 

Q 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

51 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

52 

0  TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TRACE 

53 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

54 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

55 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

56 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0  TRACE 

4 

57 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

58 

1 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0  TRACE 

0 

2 

59 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0  TRACE 

TRACE 

60 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

6 

61 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

2 

62 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

63 

TRACE 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

64 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

65 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

66 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

67 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

4 

68 

5 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0  TRACE 

0 

5 

69 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

70 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

71 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

72 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

2 

73 

2 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

74 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

5 

75 

2  TRACE 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 
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0FERATIH6  LOCATION  'A' 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


EXTRB4B  DAILY  SNCW  DEPTH  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUM1ARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER: 


STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB /ALAMOGORDO  NM 
LST  TO  UTC:  +07 


PERIOD  OF  RECORD:  4209-9110 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TRACE  TRACE 
3  TRACE 


JUL  AUG 


0  0 

0  TRACE 

0  TRACE 

0  0 

0  0 


0*  TRACE*  6 


TOTAL  OBS  1490  1383  1487  1410  1476  1433  1509  1488  1470  1519  1470  1519  17654 


THE  GREATEST  VALUE  OF 


8  OCCURRED  ON  12/14/87 


NOTE:  *THE  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FCSt  THE  MONTH 
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opBiwriiie  uxMrton  'A'  first  ahd  last  days  of  occurrbhcb  by  snow-ykar 

USAFBZAC,  ASHEVILLE  RC  FRCH  SUMMARY  OF  DAY  DATA 

STATIOR  miMBBR:  747320  STATIOH  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAHOOORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  4901-5206 

SNCW-YEAR:  1  AUO  -  31  JUL 


SHOW- YEAR 

FIRST 

snowFAU. 

FIRST 

MBASURABIaB 

SNOI^AU:. 

FIRST 

HBASURABLE 

8tKM  DEPTB 

lAST 

SROWFALL 

LAST 

MEASURABLE 

SROWFALL 

LAST 

MEASURABLE 

SNOW  DEPTH 

48  -  49 

JAM  02 

JAH  16 

JAR  17 

APR  10 

JAN  26 

JAN  26 

49  -  50 

DEC  10 

DEC  21 

50  -  51 

JAR  02 

JAH  02 

JAH  31 

MAR  28 

FEB  13 

FEB  02 

51  -  52 

DEC  07 

OBC  07 

DEC  06 

FEB  15 

DEC  08 

DEC  08 

leDIAII-OATB 

DEC  21 

JAII  02 

JAR  17 

lAR  07 

JAN  26 

JAN  26 
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pppppppp 

AMAAA 

RRRRRRRR 

TTTTTrrXTP 

CCCCCC 

ppppppppp 

AAAAAAM 

HRRRRRRRJR 

ITITTPlViT 

CCCCCCCC 

pp  pp 

AA 

AA 

RR 

RR 

TT 

CC  CC 

pp  pp 

AA 

AA 

RR 

RR 

IT 

cc 

ppppppppp 

AA 

AA 

RRRRRRRRR 

TT 

CC 

pppppppp 

AAAAAAAAAA 

RRRRRRRR 

TP 

cc 

pp 

AAAAAAAAAA 

RR 

RR 

TP 

cc 

pp 

AA 

AA 

T(R 

RR 

TT 

cc  cc 

pp 

AA 

AA 

BR 

RR 

TP 

CCCCCCCC 

pp 

AA 

AA 

RR 

RR 

TP 

CCCCCC 

USAFnaC/DS— 92/277 


PART  C 


SURFACE  WIRD  SUMtARIBS 


PEAK  WINDS. 

THESE  TABLES  ABE  CREATED  FROM  SUMURY  OF  DAY  DATA.  SPEEDS  ARE  IN  KNOTS. 

DIRECTIONS  ARE  TO  16  COMPASS  POINTS  FROM  THE  BEGINNING  OF  PERIOD  OF  RECORD 

Tsmuea  jure  i96s,  but  in  july  ises,  all  stations  except  those  of  ire  national 

WEATHER  service  STARTED  RECORDING  DIRECTIONS  IN  TENS  OF  DEGREES.  DATA 
IS  SUMMARIZED  BY  MONTH  FOR  EACH  YEAR  FOR  THE  ENTIRE  PERIOD  OF  RECORD 
AVAILABLE.  GIVEN:  THE  GREATEST  MONTHLY  VALUE  FOR  ALL  YEARS  COMBINED,  THE 
GREATEST  YEARLY  VALUE  FOR  ALL  YEARS  COMBINED,  AND  THE  DATE  OF  THE  ABSOLUTE 
PEAK  WIRD  RECORDED  FOR  THE  ENTIRE  PERIOD  OF  RECORD.  AN  ASTERISK  (‘)  INDICATES 
A  VALUE  FOR  A  MONTH  FOR  WHICH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  ARE  AVAILABLE.  AN 
ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  YEAR(S)  WITH  ONE  OR  MORE  MISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS. 

PEAK  WINDS — PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

ALSO  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA.  DATA  IS  SUMMARIZED  BY  MONTH,  FOR  ALL 
YEARS  COMBINED,  FOR  ELEVEN  WIND  SPEED  GROUPS.  THE  1-4  KNOT  SPEED  GROUP 
INCLUDES  CALM  WINDS.  IF  THE  PEAK  WIND  IS  REPORTED  FOR  A  PARTICULAR  DAY 
AS  'CALM,'  THAT  COUNT  GOES  INTO  THE  *1-4  KNOT'  CATEGORY.  TABLES  INCLUDE 
MEANS,  MEDIANS,  AMD  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS.  THE  VALUES  IN  THIS  SUMMARY 
ACCOUNT  FOR  A  PEAK  WIND  BEING  RECORDED  FOR  EACH  DAY  OF  EACH  MONTH. 

triND  DIRECTION  VS  WIND  SPEED — PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  ARB  CREATED  FROM  ROURLY  OBSERVATIONS.  THEY  SUMMARIZE 
THE  DATA  AS  FOLLOWS: 

-  BY  EIGHT  l-HOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  TEARS  AND  ALL  HOURS  COMMBINED). 

-  BY  TEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

THESE  TABLES  GIVE  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  OF  THE  PERCENT  OCCURRENCE 

FRBQtnSNCY  (POP)  FOR  ELEVEN  WIND  SPEED  GROUPS  VERSUS  TWELVE  WIND  DIRECTION 
SECTORS  GIVEN  IN  30  DEGREE  INCREMENTS.  'CALM'  AND  'VARIABLE'  WINDS  ARE 
GIVEN  SEPARATELY.  CARDINAL  WIND  DIRECTIONS  (H,B,S,W)  APPEAR  FOR  REFERENCE. 

TOTAL  PERCENTAGES,  MEANS,  AND  MEDIANS  FOR  EACH  SECTOR,  ALONG  WITH  TOTAL  OBS¬ 
ERVATION  COUNTS,  ARB  PRINTED  BELOW  BACH  SUMMARY. 

ALSO  PROVIDED:  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  OF  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FOR  SPECIFIED  CBILING/VISIBILITY  CONDITIONS.  THESE  CONDITIONS  ARE: 

WHEN  THE  VISIBILITY  IS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  1/2  MILES  (0800  METERS) 

THE  CEILING  MUST  BE  GREATER  THAR  OR  EQUAL  TO  200  FEET  BUT  LESS  THAN  1500  FEET. 

IF  THIS  CONDITIOR  IS  NOT  MET,  THEN  THE  FOLLOWING  CONDITION  IS  TESTED: 

WHEN  THE  CEILING  IS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  200  FEET,  THE  VISIBILITY  MUST 
BE  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  1/2  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS). 


CONVERSION:  1  KNOT  =  .514791  METERS  PER  SECOND 
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aPBtaaim  jjocKticm  'A' 
USAFBIAC,  ASHBVILLB  RC 


PEAK  SURFACE  HINDS  IN  KHCTS 
FROM  SIMARY  OF  DAY  DATA 


STATIOH  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOUiCMAN  AFB/ALAMOOORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  4601-4601,5202-9110 

LST  TO  UTC:  +07  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 

YEAR  I  JAR  FEB  MAR  APR  MAY  JUH  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 


46  RNH‘23  NNW*23 


52 

HRW+30 

WSW 

51 

SW 

40 

RNW 

41 

WSW 

37 

SSB 

35 

RE 

35 

SSB 

35 

s 

21 

W 

41 

W 

39 

WSW* 51 

53 

w 

35 

WSW 

35 

sw 

38 

w 

46 

wsw 

40 

SSE 

42 

W 

43 

NW 

34 

SSW 

24 

W 

34 

WSW 

38 

ssw 

42 

W 

46 

54 

WSH 

67 

imw 

49 

w 

47 

H 

45 

w 

45 

SW 

52 

RE 

40 

N 

41 

NNE 

34 

s 

29 

NW 

29 

S 

37 

WSW 

67 

55 

wsw 

39 

sw 

36 

w 

38 

w 

43 

SSW 

46 

ERB 

39 

RRW 

40 

N 

35 

S 

40 

RNW 

27 

W 

41 

w 

30 

ssw 

46 

56 

wsw 

32 

w 

47 

wsw 

41 

wsw 

43 

SSB 

36 

SSW 

45 

SB 

40 

ERB 

35 

RE 

32 

SW 

35 

KNW 

39 

NNW 

28 

w 

47 

57 

sw 

37 

wsw 

27 

SSW 

39 

w 

41 

SW 

57 

w 

35 

ESS 

46 

WSW 

32 

W  < 

•29 

WRW 

45 

N 

31 

WNW 

25 

sw  * 

^57 

58 

sw 

38 

SSW 

40 

WWW 

38 

w 

44 

S 

42 

RNW 

42 

WRW 

44 

ENE 

33 

H 

31 

SW 

23 

S 

28 

WSW 

35 

w 

44 

59 

sw 

35 

sw 

39 

wsw 

38 

If 

32 

SW 

35 

N 

41 

R 

43 

SSE 

40 

S 

31 

SSW 

37 

N 

28 

W 

40 

N 

43 

60 

wsw 

42 

wsw 

49 

w 

38 

SSW 

39 

RNW 

46 

W 

41 

S 

47 

W 

37 

SW 

45 

s 

32 

SSW 

35 

WSW 

26 

wsw 

49 

61 

HRW 

21 

wsw 

36 

s 

46 

wsw 

38 

WSW 

40 

RRW 

55 

E 

41 

ESE 

31 

RRW 

30 

SE 

38 

WSW 

30 

wsw 

40 

NNW 

55 

62 

SSW 

31 

sw 

41 

wsw 

45 

wsw 

49 

SW 

33 

R 

33 

RE 

34 

NNE 

43 

RRW 

30 

SSW 

27 

sw 

28 

SSE 

26 

WSW 

49 

63 

WSW 

35 

sw 

34 

s 

39 

s 

42 

W 

43 

SW 

44 

ENE 

37 

R 

37 

SSB 

28 

NW 

34 

wsw 

38 

N 

38 

SW 

44 

64 

w 

42 

WRW 

36 

SSW 

50 

wsw 

40 

WRW 

50 

R 

36 

ESE 

36 

SSB 

37 

SSE 

40 

NNE 

26 

sw 

37 

W 

32 

SSW 

50 

65 

w 

45 

wsw 

31 

sw 

33 

WRW 

38 

HRW 

45 

WRW 

53 

N 

38 

R 

48 

SSE 

34 

SSW 

37 

wsw 

38 

SW 

32 

WNW 

53 

66 

SSW 

31 

sw 

33 

SSW 

41 

IfB 

44 

RNW 

69 

SE 

37 

NW 

43 

R 

58 

RRW 

35 

W 

50 

s 

34 

wsw 

37 

NNW 

69 

67 

wsw 

36 

w 

39 

SSW 

46 

wsw 

42 

WSW 

51 

NW 

45 

E8E 

46 

RE 

45 

RRW 

41 

NNW 

39 

wsw 

29 

ESE 

33 

WSW 

51 

68 

sw 

26 

IW 

39 

SSW 

34 

w 

45 

R 

37 

HRE 

52 

09/ 

40 

29/ 

37 

35/ 

31 

19/ 

25 

35/ 

36 

23/ 

39 

NNE 

52 

69 

28/ 

33 

25/ 

37 

30/ 

40 

12/ 

48 

09/ 

37 

17/ 

45 

16/ 

32 

33/ 

38 

36/ 

38 

25/ 

31 

01/ 

28 

27/ 

33 

12/ 

48 

70 

26/ 

28 

25/ 

34 

28/ 

46 

24/ 

45 

05/ 

38 

28/ 

45 

35/ 

37 

06/ 

33 

33/ 

32 

34/ 

41 

27/ 

32 

26/ 

46 

28/ 

46 

71 

21/ 

36 

24/ 

46 

24/ 

46 

19/ 

41 

22/ 

47 

16/ 

38 

34/ 

50 

29/ 

41 

19/ 

24 

19/ 

31 

25/ 

32 

20/ 

27 

34/ 

50 

72 

24/ 

35 

35/ 

32 

28/ 

40 

24/ 

40 

19/ 

39 

35/ 

44 

35/ 

47 

07/ 

34 

05/ 

32 

25/ 

43 

25/ 

29 

26/ 

49 

26/ 

49 

73 

28/ 

36 

27/ 

27 

26/ 

36 

26/ 

40 

11/ 

38 

09/ 

39 

23/ 

38 

13/ 

33 

09/ 

29 

24/ 

38 

28/*34 

22/^ 

•37 

26/»40 

74 

22/ 

31 

24/ 

32 

24/ 

36 

27/ 

48 

24/ 

27 

08/ 

44 

24/ 

42 

36/ 

39 

31/ 

35 

29/ 

31 

17/ 

23 

22/ 

38 

27/ 

48 

75 

29/ 

40 

25/ 

36 

25/ 

39 

23/ 

41 

25/ 

35 

23/ 

45 

22/ 

37 

10/ 

51 

36/ 

36 

28/ 

28 

26/ 

58 

24/ 

32 

26/ 

58 

76 

35/ 

32 

27/ 

30 

19/ 

40 

24/ 

38 

25/ 

40 

35/ 

34 

36/ 

36 

01/ 

35 

05/ 

31 

27/ 

34 

35/ 

31 

32/ 

26 

19/ 

40 

77 

24/ 

30 

26/ 

47 

27/ 

42 

25/ 

36 

27/ 

41 

10/ 

33 

34/ 

39 

09/ 

36 

00/ 

34 

14/ 

23 

22/ 

40 

26/ 

45 

26/ 

47 

78 

24/ 

23 

29/ 

31 

23/ 

37 

21/ 

41 

13/ 

38 

31/ 

35 

04/ 

36 

06/ 

31 

22/ 

26 

22/ 

32 

21/ 

34 

22/ 

37 

21/ 

41 

79 

23/ 

36 

25/ 

27 

26/ 

36 

22/ 

42 

24/ 

36 

32/ 

37 

06/ 

57 

30/ 

37 

08/ 

32 

23/ 

37 

24/ 

34 

27/ 

47 

06/ 

57 

80 

25/ 

31 

24/ 

35 

27/ 

49 

25/ 

46 

20/ 

45 

08/ 

46 

01/ 

38 

02/ 

35 

17/ 

23 

22/ 

32 

30/ 

27 

32/ 

15 

27/ 

49 
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JPERKTIHO  lACATIOR  'A' 
KAFBXIU:,  ASHEVILU  HC 


PEAK  SURFACE  WINDS  IN  KNOTS 
FROM  SUMtARy  OF  DAY  DATA 


rCATION  NUMBER:  747320  STATIOH  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  4601-4601,5202-9110 

LOT  TO  UTC:  +07  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


rSAR  JAR  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 


81  26/  20  33/  35  26/  40  25/  42  23/  36  05/  40  36/  3B  18/  48  33/  34  24/  43  23/  36  23/  36  18/  48 

82  20/  38  33/  32  26/  50  24/  38  27/  40  15/  40  25/  35  31/  36  28/  38  35/  25  16/  26  19/  40  26/  50 

83  23/  29  31/  27  24/  39  24/  45  30/  41  35/  42  03/  39  04/  46  28/  34  26/  28  21/  42  25/  44  04/  46 

84  06/  25  75'  43  +4'  13  22/  67  21/  30  19/  38  34/  30  06/  46  30/  26  20/  37  34/  26  16/  35  22/  67 

85  ,  M  28  15/  33  25/  40  32/  41  32/  41  13/  38  07/  38  19/  40  26/  29  22/  28  25/  38  21/  Is  32/  41 


02/  32  35/  30  24/  38  26/  42  26/  36  34/  33  21/  33  08/  35  19/  30  34/  23  27/  22  24/  20  26/  42 


87  22/  31  34/  36  24/M4  35/  39  34/  39  34/  35  16/  40  11/  35  27/  34  27/  34  25/  42  24/  34  24/‘44 


24/  35  01/  25  25/  30  23/  40  22/  41  28/  34  27/  45  07/  60  03/  44  18/  26  27/  32  22/  28  07/  60 


89  23/  29  16/  28  24/  36  26/  29  15/  48  29/  44  28/  46  01/  35  12/  29  30/  32  25/  27  36/  22  15/  48 

90  35/  27  18/  35  23/  28  18/  36  23/  27  15/  34  01/  45  01/  32  01/  42  26/  27  24/  26  21/  30  01/  45 

91  33/  22  23/  34  27/  50  24/  40  24/  28  25/  35  14/  42  09/  40  20/  36  23/  49  27/»50 


IREATEOT  I  WSW  67  NNW  49  WSW  51  22/  67  NNW  69  NNW  55  06/  57  07/  60  SW  45  W  50  26/  58  26/  49  NNW  69 


y/EAL  OBS  1220  1102  1232  1197  1238  1197  1239  1238  1192  1235  1159  1198  14447 


THE  PEAK  WIND  OF  69  FROM  NNW  OCCURRED  ON  05/19/66 

NOTE:  OTHB  VALUE  IS  BASED  CM  A  MOUTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
$TBE  VALUE  IS  100  OR  GREATER  WITH  LESS  THAN  90%  OF  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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OPRRKTINa  liOCATICM  ’A'  PKRCBNTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  DAILY  PEAK  WINDS 

USAFETAC,  ASBEVILLB  HC  FROH  SUMMARY  OF  DAY  DATA 

STATION  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOSORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  4601-4601,5202-9110 


LST 

TO  UTC: 

!  *07 

MONTH: 

!  ALL 

HOURS: 

ALL 

HOirra 

CALM-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND 

20-24 

SPEEDS 

25-29 

IN  KNOTS 

30-34  35-39 

40-49 

50-64 

GE  65 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

TOTAL 

OBS 

JAN 

.2 

26.9 

30.5 

19.8 

12.0 

5.6 

3.1 

1.5 

.3 

.0 

.1 

14.8 

13.0 

1220 

FBB 

.4 

12.9 

32.5 

21.1 

16.2 

9.3 

4.3 

2.1 

1.4 

.0 

.0 

17.1 

15.0 

1102 

HAR 

.6 

5-9 

19.6 

22.8 

20.6 

14.0 

8.5 

5.4 

2.3 

.3 

.0 

20.9 

20.0 

1232 

APR 

.0 

1.3 

15.1 

23.8 

22.8 

16.2 

9.9 

6.9 

3.7 

.1 

.1 

22.8 

22.0 

1197 

MAT 

.0 

.9 

9.6 

23.6 

27.3 

19.6 

10.4 

5.9 

2.3 

.3 

.1 

23.2 

22.0 

1238 

JUW 

.1 

.5 

9.8 

23.5 

28.4 

20.9 

10.0 

4.0 

2.5 

.3 

.0 

23.0 

22.0 

1197 

JUL 

.1 

1.2 

10.8 

27.6 

26.9 

18.6 

9.3 

3.2 

2.0 

.2 

.0 

22.2 

21.0 

1239 

AUG 

.1 

2.7 

17.1 

28.4 

26.7 

13.2 

7.8 

2.3 

1.3 

.3 

.0 

20.6 

20.0 

1238 

SRP 

.6 

6.8 

31.3 

26.8 

20.4 

8.7 

4.0 

.8 

.5 

.0 

.0 

17.4 

16.0 

1192 

OCT 

.9 

20.6 

35.7 

19.9 

13.7 

5.9 

1.9 

.9 

.5 

.1 

.0 

14.8 

13.0 

1235 

NOV 

.3 

26.2 

31.5 

19.4 

11.7 

6.6 

2.4 

1.1 

.6 

.1 

.0 

14.8 

13.0 

1159 

DSC 

1.4 

31.8 

31.0 

15.5 

'-0.9 

4.8 

2.2 

1.5 

.8 

.0 

.0 

13.9 

12.0 

1198 

AHNUAIi 

.4 

11.4 

22.7 

22,7 

19.9 

12.0 

6.2 

3.0 

1.5 

.2 

.0 

18.8 

18.0 

14447 
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PKRATIHG  LOCATIOW  "A" 
3AFBTAC,  ASHEVILLE  IIC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

TATION  NUMBER;  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOOORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD;  NOV  B1  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  JAN  HOURS;  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECnOII  1 
(DBCaiEBS)  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

vriND 

MEDIAN 

WIND 

H)  350-010 

10.2 

3.4 

.6 

14.3 

3.9 

4.0 

020-040 

8.8 

.9 

9.7 

2.8 

3.0 

050-070 

6.0 

.6 

6.7 

2.9 

3.0 

B)  080-100 

4.6 

.9 

5.5 

2.8 

2.0 

110-130 

4.7 

2.3 

.1 

7.1 

4.0 

4.0 

140-160 

3.9 

3.4 

.6 

8.0 

4.9 

5.0 

S)  170-190 

2.2 

1.8 

.6 

4.6 

5.0 

5.0 

200-220 

1.1 

.3 

.1 

1.5 

4.4 

3.5 

230-250 

.4 

.6 

.3 

.2 

1.6 

7.5 

6.0 

N)  260-280 

1.5 

-3 

1.8 

3.4 

3.0 

290-310 

2.8 

.2 

3.0 

2.5 

2.0 

320-340 

2.4 

1.2 

.3 

.1 

4.0 

4.7 

4.0 

VARIABLE 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

32.3 

//////////// 

TOTALS 

48.6 

15.9 

2.6 

.3 

100.0 

2.6 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  Urcs  +  7  MONTH:  JAN  HOURS:  03-05 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GK  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

9.6 

4.3 

.6 

.1 

14.6 

4.4 

4.0 

020-040 

9-1 

1.3 

10.4 

2.8 

3.0 

050-070 

5.1 

.8 

5.8 

2.9 

2.0 

(B)  080-100 

4.5 

.8 

5.3 

3.0 

3.0 

110-130 

4.2 

1.8 

6.0 

3.5 

3.0 

140-160 

5.1 

2.6 

.1 

7.7 

3.9 

3.0 

(3)  170-190 

2.4 

1.1 

3.4 

3.6 

3.0 

200-220 

1.1 

.6 

.5 

.1 

2.4 

6.5 

5.5 

230-250 

1.0 

.5 

.8 

.3 

2.6 

7.8 

7.5 

(W)  260-280 

.8 

.1 

.9 

3.0 

2.0 

290-310 

2.7 

.5 

3.2 

2.8 

2-0 

320-340 

3.8 

1.8 

.4 

.2 

6.2 

4.6 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

31.4 

//////////// 

TOTALS 

49.4 

16.2 

2.4 

.7 

100.0 

2.7 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATIRG  lOCATIOR 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 

SICATION  NUHBBR:  747320 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOOORDO  m 
LST  TO  UTC;  ♦  7 


PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 
MONTH:  JAN  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECnON 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

1  1-4 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

1  8.5 

6.1 

.9 

15.5 

4.5 

4.0 

020-040 

.1 

.1 

7.6 

2.4 

2.0 

050-070 

-1 

6.1 

2.4 

2.0 

(B)  080-100 

.2 

4.9 

2.3 

2.0 

110-130 

1.2 

7.3 

2.9 

2.0 

140-160 

3.3 

,3 

7.6 

5.1 

4.0 

(S)  170-190 

3.2 

1.0 

.8 

4.9 

4.7 

4.0 

200-220 

1.3 

.5 

.1 

1.9 

4.1 

2.5 

230-250 

1.0 

.6 

.4 

.1 

2.2 

6.4 

5.0 

(W)  260-280 

1.3 

.1 

.1 

1.5 

3.6 

2.0 

290-310 

.8 

.8 

1.5 

4.7 

4.5 

320-340 

3.3 

1.4 

.5 

5.3 

4.1 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

33.5 

//////////// 

TOTALS 

47.6 

15.3 

3.2 

.2 

100.0 

2.5 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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OPBRATIRG  LOCATION  *A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  CfflSERVATIONS 

STKnOR  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  +  7  MONTH:  JAN  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.2 

5.8 

3.7 

.6  .1 

13.4 

7.6 

7.0 

020-040 

1.1 

.5 

.2 

1.8 

5.3 

4.0 

050-070 

1.3 

.1 

.2 

1.6 

3,9 

2.0 

(B)  080-100 

1.8 

.2 

2.0 

2.4 

2.0 

110-130 

5.4 

1.0 

.4 

.1 

6.9 

3.7 

3.0 

140-160 

7.6 

4.4 

1.4 

13.4 

4.9 

4.0 

(S)  170-190 

8.2 

2.9 

1.1 

.1 

12.3 

4.5 

3.0 

200-220 

3.8 

1.2 

1.0 

.1 

6.0 

4.8 

4.0 

230-250 

1.5 

1.2 

.5 

3.2 

5.4 

5.0 

(W)  260-280 

2.2 

.3 

.4 

.1 

3.0 

4.5 

2.5 

290-310 

2.2 

l.l 

.1 

.1 

3.4 

4.5 

3.5 

320-340 

2.9 

3.9 

1.0 

.3 

8.1 

6.4 

6.0 

V2UUABLB 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

24.7 

//////////// 

Tornos 

41.2 

22.6 

10.0 

1.4  .1 

100.0 

4.0 

4.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSBRVATIORS  930 


USAFBTAC/DS~92/277  —  Page  57 


0PBRAT11I6  lOCATION  *A* 
aSAFEXAC,  ASHEVILLE  EC 


PERCElfTAGE  FREQUENCY  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  aOUKLY  OBSERVATIONS 

SnriOR  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  SOLLOHAN  AFB/ALAH3QORDO  m  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

liST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  JAN  HOURS:  12-14 


DIRBCnCH 

(ISGREBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIHD  SPEED  III  KROTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(■)  350-010 

1.7 

4.7 

2.6 

.4 

9.5 

7.8 

8.0 

020-040 

.8 

1.0 

.4 

2.2 

6.3 

5.5 

050-070 

.6 

.6 

2.0 

2.0 

(E)  080-100 

.9 

.2 

1.1 

2.7 

2.0 

110-130 

2.2 

.6 

,1 

2.9 

3.5 

3.0 

140-160 

6.0 

3.1 

1.4 

.1 

10.6 

5.0 

4.0 

(3)  170-190 

8.6 

4.1 

1.8 

.5 

15.1 

5.2 

4.0 

200-220 

4.7 

3.0 

1.3 

.4 

.1 

9.6 

5.7 

5.0 

230-250 

2.7 

2.3 

.9 

.6 

.4  .1 

7.0 

B.O 

6.0 

(W)  260-280 

4.0 

2.5 

.2 

.3 

.2 

7.2 

5.7 

4.0 

290-310 

4.2 

4.1 

.4 

8.7 

4.9 

5.0 

320-340 

4.5 

4.9 

1.8 

.5 

.1 

11.9 

6.6 

6.0 

VARIABLE 

CAlif 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

13.7 

//////////// 

TOTALS 

1  40.9 

30.5 

10.9 

2.8 

.8  .1 

100.0 

5.1 

5.0 

TOTAL  miMBER  OF  OBSERVATIOKS  930 
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OFEmTIIIO  LOCKSlCm  *A'  FBRCENTAGB  FREgUERCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEZAC,  ASBBVILLB  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SZATIOH  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLaMAR  AFB/ALAMOGORDO  RM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  61  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MOHTH:  JAN  HOURS:  15-17 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

WIHD  SPEED  IN  KnCTTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

3.4 

3.8 

1.2  .5 

6.9 

6.6 

6.0 

020-040 

1.1 

.2 

.2 

1.5 

5.5 

3.0 

050-070 

.9 

.4 

.2 

1.5 

4.9 

4.0 

(E)  080-100 

.5 

.1 

.6 

2.7 

2.0 

110-130 

2.5 

.5 

.1 

3.1 

3.1 

2.0 

140-160 

s.e 

2.8 

1.4  .2 

10.2 

5.1 

4.0 

(S)  170-190 

4.9 

3.4 

2.2  .3  .1 

11.0 

6.2 

5.0 

200-220 

4.9 

3.1 

1.6  .2 

10.1 

5.7 

5.0 

230-250 

2.4 

1.9 

1.4  1.1  .4  .2 

7.4 

8.9 

7.0 

(W)  260-260 

4.7 

2.0 

.5  .1  .1 

7.5 

4.8 

4.0 

290-310 

7.8 

2.5 

.6  .1 

11.1 

4.0 

3.0 

320-340 

3.7 

4.2 

1.4  .2 

9.5 

5.9 

5.5 

VAfUABLB 

CAUf 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

17.5 

//////////// 

Tornos 

1  42.6 

24.9 

10.8  2.6  .9  .2 

100.0 

4.7 

4.0 

TOTAI.  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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0PKRATIH6  lOCATIOR  'A*  PERCERTAGB  FREQUBHCY  OF  OCCURRENCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBIAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSSRVATICHS 

STATION  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLOHAH  AFB/ALAHOOORDO  HM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  *  7  MONTH:  JAN  HOURS:  18-20 


DIRBCnOlf 

(DBGRSBS) 

1-4 

5-9 

WIIID  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GK  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

10.1 

3.1 

.3 

13.5 

3.8 

4.0 

020-040 

8.2 

1.5 

.2 

9.9 

3.6 

4.0 

050-070 

6.2 

1.0 

.1  .1 

7-4 

3.5 

3.0 

(E)  080-100 

4.0 

1.1 

5.1 

3.4 

3.0 

110-130 

3.1 

1.2 

4.3 

3.8 

3.0 

140-160 

4.0 

4.5 

.8  .1 

9.4 

5.4 

5.0 

(S)  170-190 

2.7 

1.9 

.8 

5.4 

5.1 

4.5 

200-220 

2.4 

1.2 

.8  .3 

4.6 

6.5 

4.0 

230-250 

B 

1.7 

.3  .3 

3.8 

6.2 

5.0 

(W)  260-280 

B 

.8 

.2 

2.2 

4.6 

4.0 

290-310 

.5 

.2 

4.2 

3.4 

3.0 

320-340 

B 

1.4 

6.0 

3.5 

3.5 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

24.3 

//////////// 

TCTTALS 

51.3 

19.9 

3.7  .5  .3 

100.0 

3.2 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 

C  -  4  -  7 


USAFBTAC/DS— 92/277  —  Pago  60 


OPERATIHG  LOCKTIOH  ’A' 
USAFEXAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOn  HUMBER:  147320  STATION  NAME:  HOLLOHAN  AFB/ALAMOGCSUX}  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  JAN  HOURS:  21-23 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCTIOH 
(DEGRESS)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

11.7 

4.1 

.3 

.1 

16.2 

3.9 

4.0 

020-040 

8.3 

1.6 

.1 

10.0 

3.4 

3.0 

050-070 

8.2 

.3 

.2 

8.7 

3.0 

3.0 

(B)  080-100 

3.3 

.6 

4.0 

3.1 

3.0 

110-130 

4.6 

2.2 

.3 

7.1 

4.2 

4.0 

140-160 

5.4 

3.4 

.8 

9.6 

4.6 

4.0 

(S)  170-190 

3.7 

1.2 

.6 

5.5 

4.5 

4.0 

200-220 

1.3 

.4 

.6 

.1 

.3 

2.8 

7.7 

5.5 

230-250 

1.1 

1.1 

.2 

2.4 

5.2 

5.5 

(W)  260-280 

1.2 

.1 

.2 

1.5 

3.7 

3.0 

290-310 

2.7 

.6 

3.3 

3.3 

3.0 

320-340 

2.8 

1.0 

.1 

3.9 

3.9 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

25.1 

//////////// 

TOTALS 

54.3 

16.6 

3.4 

.2 

.3 

100.0 

3.0 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  8 


USAFETAC/DS— 92/277  —  Page  61 


OPERKCIHG  lOCWnOH  'A* 
USAFBXAC,  ASHKVILLB  HC 


FERCSHTA6R  FRBQUBHCY  OF  OCCUAAEnCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURDY  OBSERVATICHS 

SXKTIOH  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLCMAH  AFB/ALAMOOORDO  NH  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  4  7  MONTH:  JAN  HOURS:  ALL 


DIRECnOR  1 

1 

5-9 

10-14  15 

-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DECREES)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

7.3 

4.4 

1.3 

.2 

.0 

13.3 

5.1 

4.0 

020-040 

5.6 

.9 

.1 

.0 

6.6 

3.3 

3.0 

050-070 

4.3 

.4 

.1 

.0 

4.8 

3.1 

3.0 

(B)  080-100 

3.1 

.5 

3.6 

2.9 

2.0 

110-130 

4.1 

1.3 

.1 

.0 

5.6 

3.6 

3.0 

140-160 

5.2 

3.5 

.8 

.1 

9.6 

4.9 

4.0 

(S)  170-190 

4.5 

2.2 

1.0 

.1 

.0 

7.8 

5.0 

4.0 

200-220 

2.6 

1.3 

.8 

.1 

.1 

4.9 

5.7 

4.0 

230-250 

1.4 

1.3 

.6 

.3 

.1  .0 

3.8 

7.3 

6.0 

(W)  260-280 

2.1 

-8 

.2 

.1 

.0 

3.2 

4.7 

4.0 

290-310 

3.3 

1.3 

.2 

.0 

,0 

4.8 

3.9 

3.0 

320-340 

3-5 

2.5 

.7 

.2 

.0 

6.9 

5.3 

4.0 

VJW1ABI.R 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

25.3 

//////////// 

TOTALS 

1  47.0 

20.4 

5.9 

1.1 

.2 

100.0 

3.5 

4.0 

TOTAL 

mJMBER  OF  OBSERVATIONS  7440 

C  -  4  -  9 


USAFBTAC/DS— 92/277  —  Page  62 


OFSRATIIIG  LOCATIOH  ’A’ 
USAFBTAC,  ASHBVILLB  HC 


PKRCKHTAGE  FAEQUEHCY  OF  OCCUFREHCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STAncn  RUHBRR:  747320  STATION  NAME:  HOLLOHAN  AFB/ALAMOGCmDO  NM  PERIOD  OP  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  7  MONTH:  JAN  HOURS:  ALL 


CATBOCRY  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OB 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 

i 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

3.0 

2.3 

5.3 

4.1 

4.0 

020-040 

.8 

.8 

1.5 

3.5 

3.5 

050-070 

2.3 

.8 

3.0 

5.5 

4.0 

(E)  080-100 

.8 

.8 

1.5 

5.0 

5.0 

110-130 

2.3 

.8 

3.0 

3.8 

2.5 

140-160 

3.8 

3.8 

7.5 

4.8 

4.5 

(S)  170-190 

3.8 

3.0 

.8 

7.5 

4.8 

4.5 

200-220 

6.8 

.8 

.8 

8.3 

3.5 

2.0 

230-250 

4.5 

3.0 

.8 

8.3 

5.3 

4.0 

(W)  260-280 

3.0 

1.5 

4.5 

3.8 

2.0 

290-310 

3.8 

2.3 

6.0 

4.3 

3.5 

320-340 

3.0 

4.5 

.8 

1,5 

9.8 

7.5 

6.0 

VARIABLE 

CALM  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  33 .8  mill  mm 

TOTALS  37.9  23.6  3.2  2.3  100.0  3.2  4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  133 


USAFETAC/DS— 92/277  —  Page  63 


^PERKTIHG  LOanOK  *A' 
JSAFBXKC,  ASHEVIU,E  RC 


PERCERTASE  FRBQUSSCY  OP  OCCURBENCE  SURFACE  MIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

imiOR  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLCMAH  AFB/ALAMOOORDO  IM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  FEB  HOURS:  00-02 

HIND  SPEED  IN  KROTS 


DIRBCnOR  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

[R)  350-010 

5.4 

4.4 

.5 

10.3 

4.6 

4.0 

020-040 

6.7 

1.4 

8.2 

3.1 

3.0 

050-070 

4.6 

.8 

5.4 

2.9 

3.0 

[E)  080-100 

4.8 

.2 

5.1 

2.8 

3.0 

110-130 

6.5 

2.5 

.2 

9.2 

3.9 

4.0 

140-160 

5.1 

4.4 

.8 

.2 

10.5 

5.3 

5.0 

[8)  170-190 

2.4 

2.5 

1.1 

.1 

6.0 

6.1 

5.0 

200-220 

1.4 

1.3 

.2 

3.0 

5.0 

5.0 

230-250 

1.5 

.9 

.6 

3.1 

5.6 

4.5 

[W)  260-280 

1.3 

1.2 

.2 

2.7 

5.2 

5.0 

290-310 

2.0 

1.2 

.2 

3.4 

4.6 

4.0 

320-340 

4.7 

1.5 

.5 

6.7 

4.3 

4.0 

VARIABLB 

CIOM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

26.4 

//////////// 

TOTALS 

46.4 

22.3 

4.3 

.3 

100.0 

3.2 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  846 


u5AFE;AC/D8 — 911111  —  Page  64 


OPERKTIRe  lACATIOH  'A* 
USAFKIKC,  ASHBVILLB  NC 


PEBCEMTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  CSSBRVATIONS 

8TATIGH  RUHBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGCmDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  +  7  MONTH:  FEB  HOURS:  03-05 


DIRBCTlOlf 

(DB6RBBS) 

1-4 

5-9 

WIND  SFES)  IR  KRCrrS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(Ml  350-010 

8.2 

4.0 

.8 

13.0 

4.3 

4.0 

020-040 

9.0 

2.2 

.1 

11.3 

3.4 

3.0 

050-070 

6.9 

1.4 

8.3 

3.3 

3.0 

(K)  080-100 

4.5 

.4 

4.8 

2.8 

3.0 

110-130 

4.4 

2.6 

.1 

7.1 

4.1 

4.0 

140-160 

5.6 

4.6 

.6  .1 

10.9 

5.2 

4.0 

(8)  170-190 

2.6 

2.2 

in 

5.6 

5.6 

5.0 

200-220 

.7 

.9 

.2  .2  .1 

2.2 

7,5 

6.0 

230-250 

1.1 

.9 

.2 

2.2 

5.1 

5.0 

(W)  260-2B0 

.8 

.8 

.2 

1.9 

4.9 

5.0 

290-310 

1.5 

.6 

2.1 

3,9 

3.5 

320-340 

3.2 

.8 

.6  .1 

4.7 

4.9 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

25.8 

//////////// 

TOTALS 

1  48.5 

21.4 

3.2  .6  .2 

100.0 

3.2 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 

C  -  4  -  12 


USAFETAC/DS— 92/277  --  Pago  65 


PERATIRG  UXATIOH  -A’ 
8AFSXAC,  ASHKVXLLK  HC 


PERCBIITAfiE  FBEQUENCY  OF  OCCURRBNCB  SUFFACB  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FHOH  HOURLY  OBSERVATIONS 

tEKTIOH  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAM3GORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  +  7  MONTH:  FEB  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DlRBCnOR 

(DBGRBBS) 

1 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

N)  350-010 

8.6 

4.5 

.6 

13.7 

4.5 

4.0 

020-040 

5.3 

1.5 

.1 

7.0 

3.5 

3.0 

050-070 

5  6 

.5 

6.0 

2.9 

3.0 

B)  080-100 

4.8 

.1 

5.0 

2.7 

3.0 

110-130 

5.6 

1.4 

.6 

7.6 

4.0 

3.0 

140-160 

6.7 

5.9 

.9 

13.6 

4.8 

5.0 

8)  170-190 

2.7 

2.1 

.4  .1 

5.3 

5.1 

4.0 

200-220 

1.4 

,9 

.4  .1 

2.8 

5.6 

4.5 

230-250 

1.2 

.7 

.5 

2.4 

5.8 

4.5 

H)  260-280 

.9 

.1 

1.1 

3.6 

4.0 

290-310 

1.4 

.4 

.2 

2.0 

5.3 

4.0 

320-340 

3.3 

1.7 

.1 

5.1 

4.0 

4.0 

VJUOABLE 

CAUI 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

28.5 

//////////// 

TOTALS 

47.5 

19.8 

3.6  .4 

100.0 

3.0 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 


C  -  4  -  13 


USAFETAC/DS-  92/277  —  Fa^e  66 


0PBBATIII6  LOCATION  ”A” 
USAFBXAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FRBQUENCy  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SIATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOOC»U»  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  FEB  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  CE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1.7 

4.1 

3.2 

.7 

9.7 

8.4 

8.0 

020-040 

1.4 

.4 

.2 

2.0 

4.1 

3.0 

050-070 

.8 

.1 

.1 

1.1 

3.4 

3.0 

(B)  080-100 

.9 

-5 

1.4 

4.0 

4.0 

110-130 

2.4 

.8 

.1 

3.3 

4.2 

4.0 

140-160 

5.3 

6.5 

2.6 

14.4 

6.1 

5.5 

(8)  170-190 

8.5 

5.7 

1.8 

.2 

16.2 

5.2 

4.0 

200-220 

6.0 

2.1 

1.4 

.2 

9.8 

5.2 

4.0 

230-250 

3.0 

1.7 

.9 

.4 

5.9 

5.B 

4.5 

(W)  260-280 

2.4 

1.5 

.6 

.2 

.4 

.1 

5.2 

7.2 

5.0 

290-310 

2.5 

2.0 

.4 

4.8 

4.6 

4.0 

320-340 

2.6 

4.0 

1,9 

.6 

.1 

9.2 

7.6 

8.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

16.9 

niiniimi 

TomuiS 

37.5 

29.4 

13.2 

2.3 

,5 

.1 

100.0 

5.0 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  84S 


USAFETAC/DS— 92/277  —  Pago  67 


(PERKTIIIG  IXXU^TICXI  'A* 
ISAFBTAC,  ASBBVILLB  HC 


PERCEWTAGB  FREQUEHCY  OF  OCCURBBHCE  SUBFACB  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPES) 
FROH  SOURLY  OBSERVATIONS 

rCATlOR  HUMBER:  747320  STATION  RAHB:  BOLLOHAH  AFB /ALAMOGORDO  VH  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  61  >  OCT  91 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  FEB  HOURS:  12-14 


DiREcnon  1 

(DBGREBS)  1 

1 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

R)  350-010 

1.4 

3.2 

3.3 

.5 

8.4 

8.6 

9.0 

020-040 

.6 

.1 

.4 

1.1 

5.7 

4.0 

050-070 

.1 

.1 

1.0 

1.0 

B)  080-100 

.8 

.4 

1.2 

3.2 

3.0 

110-130 

1.9 

.7 

.4 

.2 

3.2 

5.5 

4.0 

140-160 

4.3 

3.4 

.8 

.2 

8.7 

5.4 

5.0 

S)  170-190 

6.5 

7.0 

2.4 

.5  .1 

16.4 

6.3 

6.0 

200-220 

5.6 

4.1 

2.0 

.4 

12.1 

6.0 

5.0 

230-250 

4.4 

2.5 

2.5 

.8  .2  .1 

10.5 

7.3 

5.0 

W)  260-280 

3.4 

3.8 

1.1 

.6  .2 

9.1 

6.8 

6.0 

290-310 

3.7 

4.7 

.7 

.2  .1 

9.5 

5.6 

5.0 

320-340 

3.2 

5.9 

2.6 

11.7 

6.6 

7.0 

VARIABLE 

CALM 

iimminiinimiiiutfiinmiimuiimimumiiiKnuiiimmiiiii 

B.O 

iimniuit 

TOTALS 

\  35.9 

35.8 

16.2 

3.4  .6  ,1 

100.0 

6.0 

5.0 

TOTAI.  IIUMBBR  OF  OBSERVATICHS 

846 

C  -  4  -  15 


USAFErAC/DS--92/277  —  Page  68 


OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBIAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  SOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOH  NUHBBR:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTCS  ♦  7  MONTH:  FEB  HOURS;  15-17 


DIRECTION 
(DEGREES)  { 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010  1 

2.8 

3.0 

1.4 

.1 

7.3 

6.0 

5.5 

020-040 

.9 

1.1 

.6 

2.6 

6.4 

6.0 

050-070 

.8 

.6 

1.4 

4.1 

4.0 

(B)  080-100 

1.5 

.7 

2.2 

3.5 

3.0 

110-130 

2.0 

1.4 

.4 

3.8 

4.9 

4.0 

140-160 

4.3 

3.4 

1.2 

.1  .1 

9.1 

5.5 

5.0 

(S)  170-190 

3.3 

5.2 

2.1 

.7 

11.3 

7.0 

6.0 

200-220 

3.9 

4.5 

1.7 

.4  .1 

10.5 

6.6 

6.0 

230-250 

3.1 

2.6 

2.5 

.7  .4  .4 

9.6 

8.7 

8.0 

(W)  260-280 

5.0 

4.1 

1.4 

.8  .1  .2 

11.7 

6.6 

5.0 

290-310 

3.9 

4.5 

.9 

.1 

9.5 

5.5 

5.0 

320-340 

4.0 

4.5 

1.5 

.5  .1 

10.6 

6.7 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.3 

miiihiiii 

TOTALS 

35.5 

35.6 

13.7  3 

.4  .8  -4  .2 

100,0 

5.7 

5.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSEKVATIOHS 

846 

C  -  4  -  16 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQl/ENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB /ALAMOGORDO  104  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  >  OCT  91 


LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  PEB  HOURS:  18-20 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 


OIRBCTTON 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GK  65 

TCfTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.0 

3.1 

.6 

.1 

8.0 

5.4 

4.5 

020-040 

3.1 

1.9 

.2 

5.2 

4.5 

4.0 

050-070 

5.4 

.8 

.1 

6.4 

3.5 

3.0 

(B)  080-100 

5.0 

1.2 

6.1 

3.7 

4.0 

110-130 

4.4 

2.4 

.4 

7.1 

4.2 

4.0 

140-160 

5.9 

4.4 

1.3 

11.6 

5.2 

4.0 

(S)  170-190 

4.3 

3.0 

.1 

.1 

7.4 

4.6 

4.0 

200-220 

3.1 

3.1 

.8 

.5 

7.4 

6.1 

5.0 

230-250 

2.2 

1.9 

2.0 

.2 

.1  .1 

6.6 

7.7 

6.5 

(W)  260-280 

2.7 

2.1 

.7 

.2 

.1 

5.9 

6.1 

5.0 

290-310 

2.7 

.5 

.4 

3.5 

3.7 

3.0 

320-340 

3.3 

.9 

.4 

.1 

4.7 

4.5 

3.5 

VARIABLE 

CUM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

19.9 

//////////// 

Tcrrus 

46.1 

25.3 

7.2 

1.2 

.2  .1 

100.0 

1.0 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  846 


C  -  4  -  17 
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OPERATING  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOM  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  UTC:  +  7 

MONTH:  FEB  HOURS:  21-23 

DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

triND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

4.0 

3.8 

.8 

8.6 

5.3 

5-0 

020-040 

5.3 

2.7 

8.0 

4.0 

4.0 

050-070 

8.0 

.8 

8.9 

3.0 

3.0 

(E)  080-100 

5.7 

.2 

5.9 

2-9 

3.0 

110-130 

5.6 

2.7 

.1 

8.4 

4.0 

4.0 

140-160 

6.3 

5.2 

.6  .1  .1 

12.3 

5.1 

4.0 

(S)  170-190 

4.1 

3.0 

.4  .1  .1 

7.7 

4.8 

4.0 

200-220 

3.5 

1.7 

.6  .1 

5.9 

4.7 

4.0 

230-250 

1.3 

2.0 

.2  .1  .1 

3.8 

6.2 

5.5 

(W)  260-280 

1.1 

.9 

.6 

2.6 

5.5 

5.0 

290-310 

1.4 

1.1 

.2  .1 

2.8 

5.4 

4.5 

320-340 

2.6 

1.3 

.1 

4.0 

4.3 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  21.0 

iimiiinn 

TOTALS 

1  48.9 

25.4 

3.6  ,5  .3 

100.0 

3.5 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVKTIC^S 

846 

C  -  4  -  18 
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OPERAXING  U)CKnOM  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVIU^  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB /ALAMOGORDO  NH  PERICX)  OF  RECORD:  NOV  61  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  +  7  MONTH:  FEB  HOURS:  ALL 


DIRECTION 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED 

20-24  25- 

IH 

29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

:.5 

3.8 

1.4 

.2 

9.9 

5.7 

5.0 

020-040 

4.0 

1.4 

.2 

5.7 

3.9 

4.0 

050-070 

4.0 

.6 

.0 

4.7 

3.2 

3.0 

(B)  080-100 

3.5 

.5 

4.0 

3.1 

3.0 

110-130 

4.1 

1.8 

.3 

.0 

6.2 

4.2 

4.0 

140-160 

5.4 

4.7 

1.1 

.1 

.0 

11.4 

5.3 

5.0 

(S)  170-190 

4.3 

3.8 

1.1 

.3 

.0 

9.5 

5.7 

5.0 

200-220 

3.2 

2.3 

.9 

.2 

.0 

6.7 

5.8 

5.0 

230-290 

2.2 

1.7 

1.2 

.3 

.1 

.1 

5.5 

7.1 

6.0 

(W)  260-280 

2.2 

1.8 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

5.0 

6.3 

5.0 

290-310 

2.4 

1.9 

.4 

.1 

.0 

4.7 

5.0 

4.0 

320-340 

3.4 

2.6 

1.0 

.2 

.0 

7.1 

5.8 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

19.6 

//////////// 

TOTALS 

43.2 

26.9 

8.2 

1.6 

.2 

.1 

100.0 

4.2 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  6768 


C  -  4  -  19 
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OPERATING  l«OCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  CffiSBRVATIONS 

STATIOH  mJHBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOKAN  AFB/ALAMOGORDO  NH  PERIOD  OF  RECCED:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  *■  1  HONTB:  FEB  HOURS:  ALL 


CATEOGRY  A:  CEILING  GB 

VISIBILITY 

200  BUT  LESS  THAH  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 
AHD/OR 

CB  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILINC 

GE  200 

FEET. 

DIRECTION 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DBeRKBS)  1 

% 

WIND 

WIND 

(II)  350-010 

6.1 

4.0 

1.0  1.0 

12.1 

6,1 

5.0 

020-040 

1.0 

1.0 

2.0 

2.0 

050-070 

(B)  oeo-100 

1.0 

1.0 

2.0 

2.0 

110-130 

1.0 

1.0 

3.0 

3.0 

140-160 

4.0 

1.0 

5.1 

4.0 

4.0 

(3)  170-190 

4.0 

4.0 

1.0 

9.1 

5.0 

5.0 

200-220 

4.0 

4.0 

8.1 

4.6 

4.0 

230-250 

4.0 

4.0 

1.0  1.0  1.0  3.0 

14.1 

11.8 

5.5 

(H)  260-280 

1.0 

1.0 

2.0  3.0  1.0  2.0 

10.1 

16.1 

16.0 

290-310 

4.0 

7.1 

1.0 

12.1 

5.7 

5.5 

320-340 

8.1 

1.0 

1.0 

10.1 

4.3 

4.0 

VARIABLE 

CALH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

16.2 

//////////// 

TOTALS 

38.2  26.1 

7.0  5.0  2.0  3.0  2.0 

100.0 

6.3 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  99 

C  -  4  -  20 
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□PBRKrillG  LOCATION  'A' 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  MAR  HOURS:  00-02 


DlRECnOH 

(DEGRESS) 

1  1-4 

5-9 

10-14  15- 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

8.1 

2.9 

.3 

.3 

11.6 

4.3 

4.0 

020-040 

6.1 

1.6 

7.7 

3.2 

3.0 

050-070 

5,5 

.1 

5.6 

2.7 

3.0 

(B)  080-100 

5.2 

.6 

.1 

5.9 

3.3 

3.0 

110-130 

5.8 

1.6 

.2 

7.6 

3.6 

3.0 

140-160 

8.3 

4.1 

.8 

.1 

13.2 

4.5 

4.0 

tS)  170-190 

4.7 

4.0 

.6 

9.5 

5.1 

4.5 

200-220 

2.5 

1.8 

.2 

.2 

4.7 

5.4 

4.0 

230-250 

1.6 

2.0 

.8 

.1  .1 

4.6 

6.7 

7.0 

(W)  260-280 

1.4 

.9 

.2 

.1 

2.6 

5.4 

4.0 

290-310 

1.7 

.6 

.1 

2.5 

4.3 

4.0 

320-340 

2.8 

1.5 

.2 

4.5 

4.4 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

19.9 

//////////// 

TCTTALS  1 

1  53.7 

21.7 

3.6 

.7  .3 

100.0 

3.5 

4.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 

C  -  4  -  21 
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OPBRATIIIG  LOCATION  ”A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NIMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  APB/ALANOGORDO  NN  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  +  7  MONTH:  MAR  HOURS:  03-05 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GK  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

8.6 

3.3 

.2 

.1 

12.3 

3.8 

3.0 

020-040 

11.0 

1.5 

.3 

12.8 

3.1 

3.0 

050-070 

7.2 

1.2 

.1 

8.5 

3.1 

3.0 

(E)  080-100 

3.9 

.6 

4.5 

2.9 

3.0 

110-130 

5.3 

1.7 

7.0 

3.4 

3.0 

140-160 

7.5 

4.5 

.4 

12.5 

4.4 

4.0 

(S)  170-190 

3.5 

2.6 

.5 

6.7 

4.8 

4.0 

200-220 

1.8 

1.7 

.8 

.2 

4.5 

6.3 

5.5 

230-250 

1.0 

1.0 

1.0 

.1 

.1 

3.1 

7.9 

7.0 

(H)  260-280  1 

1 

1  1.0 

.4 

.2 

.1 

1.7 

5.4 

4.0 

290-310  1 

1.9 

.5 

.2 

.1 

2.8 

4.5 

3.5 

1 

320-340  1 

1 

1 

1.6 

.3 

.1 

5.5 

4.7 

4.0 

VARIABLE  j 

1 

CALM  1 

'//////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

18.2 

//////////// 

TOTMiS  1 

1  56.1 

20.6 

4.0 

.5 

.2 

.1 

100.0 

3.4 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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VBIUTIII6  LOCATICN  ’A’  PKRCEHTAGB  FRBQUBRCY  OP  OCX;URKENCB  SURFACB  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

nAFEIAC,  ASBEVILLE  HC  FKOH  BOURLY  OBSERVATIONS 

ITATIOR  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLOMAN  AFB/ALAHOOORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  *  7  MONTH:  MAR  BOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECnON 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

vniND 

MEDIAN 

WIND 

,H)  350-010 

7.0 

2.6 

.8  .1 

10.4 

4.3 

4.0 

020-040 

6.8 

.9 

7.6 

2.6 

2.0 

050-070 

4.5 

.3 

4.8 

2.6 

2.0 

[B)  080-100 

3.0 

.2 

3.2 

2.9 

3.0 

110-130 

5.8 

1.2 

.2 

7.2 

3.6 

3.0 

140-160 

7.7 

5.6 

1.1  .1 

14.5 

5.1 

4.0 

S)  170-190 

5.2 

2.7 

.6 

8.5 

4.4 

4.0 

200-220 

1.4 

2.2 

1.1  .3 

4.9 

7.2 

7.0 

230-250 

2.0 

1.0 

1.2  .2 

4.4 

6.5 

6.0 

W)  260-280 

1.1 

.3 

in 

2.0 

6.0 

3.0 

290-310 

1.9 

.5 

.2 

2.7 

4.0 

3.0 

320-340 

4.3 

1.4 

.2 

5.9 

3.5 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

23.7 

//////////// 

TOTALS 

50.7 

18.9 

5.9  .8 

100.0 

3.3 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  23 
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OPERATIIW  LOCMTIOH  'A* 
USAFEIAC,  ASHEVILLB  HC 


PKRCEHTAGB  FRSQUENCy  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATICH  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOOCNUX}  HM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  t  7  HONTH:  HAR  HOURS:  09-11 


DIRBCTIOII 

(DEGRBSS) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

2.3 

2.7 

2.0 

-3 

7.3 

7.3 

7.0 

020-040 

.6 

.5 

1.2 

4.6 

4.0 

050-070 

.1 

.1 

2.0 

2.0 

(B)  080-100 

1.1 

.2 

1.3 

3.5 

3.0 

110-130 

1.9 

1.3 

.2 

3.4 

4.5 

4.0 

140-160 

5.4 

3.8 

1.6 

10.8 

5.2 

4.5 

(S)  170-190 

7.1 

8.3 

2.7 

.2 

18.3 

6.2 

6.0 

200-220 

5.1 

3.9 

2.2 

.2  .3 

11.6 

6.3 

5.0 

230-250 

3.5 

2.8 

2.6 

1.6  .3  .1 

11.0 

8.7 

8.0 

(H)  260-280 

2.4 

2.6 

1.2 

.5 

6.7 

7.0 

6.0 

290-310 

1.8 

3.3 

1.0 

.2 

6.3 

6.4 

6.0 

320-340 

1.7 

3.4 

2.5 

.1 

7.7 

7.2 

7.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14.3 

//////////// 

TOrCALS 

1  33.0 

32.8 

16.0 

2.9  .8  .1 

100.0 

5.6 

6.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATICRIS 

930 

C  -  4  -  24 
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’BRKriHG  ItOCATlCH  *A* 

lAFsnc,  ASBEV1U.B  nc 


PERCEHTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIORS 

XriOH  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOIXOMAH  AFR/ALAMDOORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  MAR  HOURS:  12-14 


DIRBCnOM 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IH  KUQTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

1)  350-010 

1.4 

1.0 

.5 

2.9 

5.9 

6.0 

020-040 

.1 

.1 

.2 

5.0 

5.0 

050-070 

.3 

.1 

.4 

5.0 

3.5 

:)  080-100 

.6 

.4 

.1 

1.2 

4.5 

4.0 

110-130 

1.9 

.5 

.2 

2.7 

3.8 

3.0 

140-160 

3.4 

2.8 

1.5 

.4 

.1 

8.3 

6.4 

6.0 

1)  170-190 

4.5 

6.0 

2.8 

.4 

.1 

13.9 

6.9 

6.0 

200-220 

5.3 

4.4 

3.2 

1.1 

1.0  .2 

15.2 

8.3 

7.0 

230-250 

4.0 

5.1 

4.8 

1.8 

1.1  .4  .1 

17.3 

9.8 

9.0 

r)  260-280 

4.6 

4.9 

2.0 

1.0 

.9 

.1 

13.5 

7.9 

6.0 

290-310 

3.9 

4.6 

1.9 

.4 

10.9 

6.6 

6.0 

320-340 

1.9 

3.3 

1.9 

.2 

7.4 

7.3 

7.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.1 

//////////// 

TOTALS 

1  31.9 

33.1 

19.0 

5-3 

3.2  .6  .1 

.1 

100.0 

7.1 

6.0 

'fOTAL  mJHBBR  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  25 
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OPEBATIHG  LOCKriOH  *A* 
USAFKraC,  ASHEVILLE  EC 


PERCEHTAGB  FHEQOEHOf  OP  OCCUEHENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  CffiSERVATIONS 

snaicm  number:  747320  station  name:  BOlLOMAN  AFB/ALAHOOORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  MAR  HOURS:  15-17 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCTION  1 
(DB6RKBS)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1.2 

.8 

1.1 

-3 

3.3 

8.2 

8.0 

020-040 

.5 

.4 

-2 

1.2 

5.5 

5.0 

050-070 

.4 

.1 

.1 

.1 

.8 

6.7 

4.0 

(E)  080-100 

1-7 

.3 

2.0 

3.1 

3.0 

110-130 

2.6 

1.4 

.2 

.1 

4.3 

4.5 

4.0 

140-160 

3.4 

2-5 

1.0 

.2 

7.1 

5.5 

5.0 

(8)  170-190 

3.4 

4.0 

3.2 

.6 

11.3 

7.4 

6.0 

200-220 

2.0 

5.8 

4.1 

2.3 

.9 

.1 

.1 

15.3 

10.1 

9.0 

230-250 

3.7 

5.4 

6.1 

3.9 

1.1 

.3 

.1 

20.5 

10.7 

10.0 

(W)  260-280 

2.6 

3.9 

1.9 

1.4 

.8 

.1 

.1 

10.8 

9.2 

8.0 

290-3 1'_ 

3.9 

3.5 

1.5 

.1 

.1 

-1 

9.2 

6.2 

5.0 

320-340 

2-6 

2.5 

1.5 

.4 

.1 

7.1 

7.3 

6.5 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.1 

//////////// 

TOTALS 

28.0 

30.6 

20.9 

9.4 

3,0 

,5 

.4 

100.0 

7.7 

7.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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PBRATING  LOCATION  *A” 
SAFBTAC,  ASHBVILLB  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 

tKTlOm  NUHBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLONAN  AFB/ALAHOOORDO  NH  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  MAR  HOURS:  18-20 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

I)  350-010 

3.0 

2.3 

1.1 

.1 

6.5 

5.8 

5.0 

020-040 

1.9 

.6 

.2 

2.8 

4.3 

4.0 

050-070 

2.2 

.8 

2.9 

3.7 

4.0 

I)  080-100 

4.8 

1.0 

5.8 

3.1 

3.0 

110-130 

6.5 

1.3 

.3 

8.1 

3.6 

3.0 

140-160 

7.1 

3.9 

.9 

.1 

11.9 

4.8 

4.0 

J)  170-190 

3.8 

3.7 

1.2 

8.6 

5.5 

5.0 

200-220 

3.5 

3.1 

1.5 

.3 

8.5 

6.1 

5.0 

230-250 

4.0 

4.7 

5.2 

1.7 

.6 

.2  .1 

16.6 

9.4 

9.0 

n  260-280 

2.8 

1.3 

2.5 

.5 

7.1 

7.7 

8.0 

290-310 

1.7 

1.1 

.2 

.1 

3.1 

5.3 

4.0 

320-340 

1.1 

1.0 

.8 

.3 

.1 

3.2 

7.8 

7.5 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14.9 

//////////// 

TOTALS 

1  42.4 

24.8 

13.9 

3.0 

.8 

.2  -1 

100.0 

5.2 

5.0 

OXTIAL  NUMBER 

OBSERVATIONS 

930 
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0FBRAT1II6  LOCATION  "A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


PEPCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  CSSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAHOOORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  *  7  MONTH:  MAR  HOURS:  21-23 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  3S0-010 

2.8 

1.9 

.8  .2 

5.7 

5.8 

5.0 

020-040 

4.7 

1.2 

.1 

6.0 

3.3 

3.0 

050-070 

5.7 

.8 

6.5 

3.3 

3.0 

(E)  080-100 

4.3 

.9 

5.2 

3.0 

3.0 

110-130 

6.8 

1.9 

.2 

8.9 

3.4 

3.0 

140-160 

8.3 

7.1 

1.1  .2 

16.7 

5.1 

5.0 

(S)  170-190 

4.4 

4.2 

.6  .2 

9.5 

5.2 

5.0 

200-220 

2.9 

1.7 

.6 

5.3 

5.2 

4.0 

230-250 

1.7 

2.6 

1.8  1.3  .1 

7.5 

8.8 

8.0 

(W)  260-280 

2.0 

1.8 

.8  .2 

4.8 

6.3 

6.0 

290-310 

1.2 

1.1 

.2 

2.5 

5.4 

5.0 

320-340 

2.6 

1.4 

.3  .1 

4.4 

5.2 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

17.1 

//////////// 

TOTALS 

1  47.4 

26.6 

6.5  1.9  .4 

100.0 

4.2 

4.0 

tTOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 

C  -  4  -  28 
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PERKTIHG  UX»TIOII  *A- 
SAFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FBCM  HOURLY  OBSERVATIONS 

XATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB /ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  MAR  HOURS:  ALL 


DIRECnoH 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

% 

WIND 

WIND 

R)  380-010 

4.3 

2.2 

.8 

.1 

.0 

7.5 

5.2 

4.0 

020-040 

4.0 

.9 

.1 

4.9 

3.3 

3.0 

050-070 

3.2 

.4 

.0 

.0 

3.7 

3.2 

3.0 

B)  080-100 

3.1 

.5 

.0 

.0 

3.6 

3.2 

3.0 

110-130 

4.6 

1.4 

.2 

.0 

6.2 

3.7 

3.0 

140-160 

6.4 

4.3 

1.0 

.1 

,0 

11.9 

5.0 

4.0 

8)  170-190 

4.6 

4.4 

1.6 

.2 

.0 

10. e 

5.9 

5.0 

200-220 

3.1 

3.1 

1.7 

.6 

.3  .0  .0 

8.7 

7.5 

6.0 

230-250 

2.7 

3.1 

2.9 

1.3 

.4  .1  .0 

10.6 

9.3 

9.0 

W)  260-280 

2.2 

2.0 

1.2 

.5 

.2  .0  .0 

.0 

6.2 

7.6 

6.0 

290-310 

2.3 

1.9 

.7 

.1 

.1  .0 

5.0 

5.8 

5.0 

320-340 

2.6 

2.0 

1.0 

-1 

.0  .0 

5.7 

6.0 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

15.2 

miiiiniii 

TOTALS 

43.1 

26.2 

11.2 

3.0 

1-0  .1 

100.0 

5.0 

4.0 

TOTAL  mJHBBR  OF  OBSERVATIONS 

7440 
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OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB /ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  irrC:  *■  7  MONTB:  MAR  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GE 

VISIBILITY 

200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GB  1/2  MILE  (0800  METERS). 
AND/OR 

GB  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRECTIOII  1 

1 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

1.5 

1,5 

3.1 

4.5 

4.5 

020-040 

3.1 

3.1 

2.5 

2.5 

050-070 

(B)  080-100 

1.5 

1.5 

3.0 

3.0 

110-130 

140-160 

(3)  170-190 

200-220 

4.6 

3.1 

7.7 

30.6 

4.0 

230-250 

3.1 

9.2  6.2  12.3  9.2  3-1 

43.1 

19.7 

20.0 

(W)  260-280 

6.2  1.5 

1.5 

9.2 

24.5 

20.5 

290-310 

4.6 

3.1 

1.5 

9.2 

6.2 

4.0 

320-340 

10.8 

1.5 

12.3 

5.5 

3.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

1 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.8 

//////////// 

TOTALS 

1  26.1 

7.7 

9,2  6.2  23.1  10.7  4.6 

1.5 

100.0 

13.1 

17.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

65 
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OPSRATIIIG  LOCATIOR  "A" 
USAFETAC,  ASBEVIU^  NC 


PERCEKTAGE  FRBQUBRCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OaSBRVATIOWS 

STATION  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLOHAN  AFB/ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  RKCOPD:  NOV  81  -  (Xi  91 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  APR  HOURS;  00-02 


DIRECTION  1 
(DEGREES) 

1  1-4 

1 

WIND  SPEED  IN 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

6.1 

1.8 

.8  .1  .1 

8.9 

4.7 

4.0 

020-040 

5.4 

1.2 

.2 

6.9 

3.7 

3.0 

050-070 

5.1 

.1 

5.2 

2.7 

2.0 

(B)  080-100 

4.3 

.2 

4.6 

2.5 

2.0 

110-130 

5.2 

1.3 

.2 

6.8 

3.6 

3.0 

140-160 

8.9 

4.9 

.2 

14.0 

4.1 

4.0 

(3)  170-190 

5.9 

4.6 

.7 

11.1 

4.9 

4.0 

200-220 

1.7 

3.3 

.8  .3  .2 

6.3 

7.4 

6.0 

230-250 

3.1 

1.4 

1.1  .3  .1 

6.1 

6.1 

4.0 

(V)  260-280 

1.9 

.7 

.1 

2.7 

3.6 

3.0 

290-310 

1.8 

1.9 

.3  .1 

4.1 

5.4 

5.0 

320-340 

1.8 

1.3 

.1 

3.2 

4.9 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

20.1 

//////////// 

TOTALS 

51.2 

22.7 

4.5  .7  .5 

100.0 

3.6 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

900 

USAFETAC/DS--92/277 
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OPBRATIRG  lOCATIOH  -A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOH  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAHOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  APR  HOURS:  03-05 


DIRECTION 

(CEHREKS) 

1  1-4 

5-9 

10-14  15- 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

■19  20-24  25-29  30-34 

35-39  10-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

6.9 

3.1 

.2 

10.2 

3.9 

4.0 

020-040 

11.2 

1.0 

.1 

12.3 

3.2 

3.0 

050-070 

6.3 

-9 

7.2 

3.0 

3.0 

(B)  080-100 

4.2 

.3 

4.6 

2.6 

2.0 

110-130 

in 

1.2 

6.3 

3.2 

3.0 

140-160 

9.6 

3.3 

.1 

13.0 

3.6 

3.0 

(S)  170-190 

5.8 

1.7 

-3 

7.8 

3.8 

3.0 

200-220 

2.2 

2.6 

.1 

.1 

5.0 

5.1 

5.0 

230-250 

1.6 

1.7 

.8 

.1 

.1 

4.2 

7.1 

7.5 

(W)  260-280 

1.1 

.2 

.3 

.1  ,1 

1.9 

6.6 

4.0 

290-310 

1.3 

.6 

.1 

2.0 

4.3 

3.5 

320-340 

2.9 

1.9 

.1 

.1  .1 

5.1 

4.8 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

20.3 

iiiiiiiniii 

TOTALS 

1  58.2 

18.5 

2.0 

.4  .3 

.1 

100.0 

3.1 

3.0 

TOTAL 

NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  32 
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3PERATI1I6  lOCATlCXI  -A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  :;i:ND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

JSAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

TCATZON  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB /ALAMOGORDO  NM  PERItX)  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  APR  HOURS:  06-08 


DIRBCnOH  1 
(DEGREES) 

1  1-4 

5-9 

10-14  15- 

HIND  SPEED  IN  KNOTS 

-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TCTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

[H)  350-010 

4.9 

3,0 

2.0 

.1 

10.0 

5.9 

5.0 

020-040 

5,7 

1.2 

.1 

7.0 

3.4 

3.0 

050-070 

3.2 

.4 

3.7 

2.8 

2.0 

[R)  080-100 

2.9 

.2 

3.1 

2.9 

3.0 

110-130 

5.1 

1.0 

.3 

6.4 

3.7 

3.0 

140-160 

6.8 

6.0 

.8 

.2 

13.8 

5.0 

5.0 

;s)  170-190 

6,4 

4.1 

,9 

11.4 

4.7 

4.0 

200-220 

2.7 

.8 

.7 

.3 

4.4 

5.8 

4.0 

230-250 

2.1 

2.0 

.4 

.3 

4.9 

6.3 

5.5 

[W)  260-280 

1.7 

1.8 

.1 

.1  .1 

3.8 

5.7 

5.0 

290-310 

1.7 

.8 

.1 

2.6 

4.0 

3.0 

320-340 

3,6 

2.0 

,4 

.1 

6.1 

4.8 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

22.8 

//////////// 

TOTALS 

1  46.8 

23.3 

5.8 

.7  .5 

100,0 

3,7 

4.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 

C  -  4  -  33 
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OPBBATIHG  LOCMIOB  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCEHTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOH  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGCXUX)  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  APR  HOURS:  09-11 


DIRECTION 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.1 

3.0 

1.6  .1 

6.8 

7.1 

7.0 

020-040 

.8 

.2 

1.0 

3.2 

3.0 

050-070 

.6 

.1 

.7 

4.3 

3.0 

(B)  080-100 

.8 

.2 

1.0 

3.3 

3.0 

110-130 

2.4 

.2 

2.7 

3.0 

3.0 

140-160 

3.6 

3.1 

.8  .2 

7.7 

5.6 

5.0 

(S)  170-190 

8.1 

7.2 

2.4  .2  .2 

18.2 

5.7 

5.0 

200-220 

5.9 

3.2 

3.4  .7  .3  .2 

15.8 

7.2 

6.0 

230-250 

4.3 

4.7 

2.7  .6  .2  .1  .1 

12.7 

7.2 

6.0 

(W)  260-280 

2.0 

3.9 

1.7  .1  .2  .1 

8.0 

7.3 

6.0 

290-310 

3.9 

4.4 

1.1  .1 

9.6 

5.9 

6.0 

320-340 

2.6 

3.6 

2.0 

8.1 

6.5 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.9 

//////////// 

TOTALS 

37.1 

35.7 

15.8  2.0  .9  .4  .1 

100.0 

5.9 

6.0 

TOTAL  mJMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPBRATTHG  lOCATIOH  'A*  PERCEHTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

'  TO  UTC 

:  +  7 

MONTH:  APR  HOURS 

:  12-14 

DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

VIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39 

40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

.8 

1.4 

1.2 

.1 

3.6 

7.6 

7,0 

020-040 

.7 

.2 

.3 

.1 

1.3 

6.0 

4.5 

050-070 

.6 

.3 

.9 

3.6 

3.5 

(E)  080-100 

.8 

.1 

.9 

3.4 

3,5 

110-130 

.9 

.2 

.1 

1.2 

4.4 

4,0 

140-160 

1.6 

2.1 

1.3 

.3 

5.3 

7.2 

6.5 

(S)  170-190 

3.9 

4.8 

2.2 

1.1 

.2 

12.2 

7.7 

7,0 

200-220 

4.7 

6.4 

4.6 

1.9 

,7 

.1 

18.3 

8.6 

8,0 

230-250 

3.9 

6.4 

5.8 

1.2 

1.7  .1  .1 

19.2 

9.6 

9.0 

(H)  260-280 

5.9 

5.7 

2.4 

.2 

.4  .1 

14.8 

6.8 

6.0 

290-310 

3.9 

5.3 

1.8 

.1 

11.1 

6.1 

5.5 

320-340 

2.3 

2-9 

1.3 

.2 

.1 

6.9 

6.8 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.2 

//////////// 

TOTALS 

1  30.0 

35.8 

21.0 

5.1 

3.2  .2  .1 

.1 

100.0 

7.4 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  35 


USArBTAt7DS--92/277  --  Page  88 


OPERATIIIG  LOCATION  ’A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOn  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  OTC 

:  +  7 

MONTH:  APR  HOURS 

:  15-17 

DIRECTION 

(DEGREES) 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-39 

VIHQ  SPEED  IN  EROTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.9 

.9 

.7 

3.4 

5.6 

4.0 

020-040 

.9 

.4 

.3 

.1 

1.8 

6.3 

4.5 

050-070 

.4 

.4 

2.5 

2.0 

(B)  080-100 

.7 

.4 

.1 

1.2 

4.6 

4.0 

110-130 

1.4 

.7 

.4 

2.6 

5.1 

4.0 

140-160 

2.0 

2.1 

.9 

.4 

5.4 

6.9 

6.0 

(S)  170-190 

3.1 

4.3 

2.3 

1.1 

.3 

11.2 

8.1 

8.0 

200-220 

5.0 

4.6 

5.0 

1.3 

.7 

.2 

16.8 

8.7 

8.0 

230-250 

4.2 

6.8 

4.9 

4.6 

2.1 

.8  .3 

23.7 

11.3 

10.0 

(W)  260-280 

3.3 

4.6 

2.3 

1.8 

.6 

.1 

12.7 

B.9 

8.0 

290-310 

5.0 

2.8 

1.3 

.2 

9.3 

5.5 

4.0 

320-340 

3.6 

2.3 

1.3 

.1 

7.3 

5.9 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.1 

//////////// 

TOTALS 

1  31.5 

29.9 

19.5 

9.5 

3.8 

1.1  .3 

100.0 

8.0 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  36 
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IPBRATIIIO  UXATIOH  'A' 
ISAFBIAC,  ASHBVIU.K  HC 


PERCKRTAGB  FREQUENCY  <X  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

IXATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLOMAN  AFB /ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  +  7  MONTH:  APR  HOURS:  18-20 


DIRECTIOM  1 
(DKGRBBS)  I 

1  1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  Iff  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

:H)  350-010 

3.1 

1.1 

.6 

.1  .1 

HOQI 

5.2 

4.0 

020-04P 

1.7 

1.0 

.2 

2.9 

4.5 

4.0 

050-070 

1.8 

.4 

.2 

2.4 

4.1 

3.0 

;b)  080-100 

2.2 

-3 

.1 

2.7 

3.2 

2.0 

110-130 

3.0 

1.2 

.3 

4.6 

4.2 

3.0 

140-160 

5.0 

4.6 

.7 

10.2 

5.2 

5.0 

;s)  170-190 

5.1 

4.3 

1.8 

.2 

11.4 

5.8 

5.0 

200-220 

5.4 

5.4 

1.8 

.7  .3 

13.7 

6.7 

5.0 

230-250 

5.3 

7.6 

4.6 

2.8  1.1  .1 

21.4 

9.0 

8.0 

;W)  260-280 

2.6 

3.1 

2.2 

.7  .3 

8.9 

8.0 

7.5 

290-310 

1.2 

.6 

.4 

2.2 

5.5 

4.0 

320-340 

1.3 

.6 

.3 

.2 

2.4 

6.5 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

12.1 

//////////// 

TCTEALS 

1  37.7 

30.2 

13.2 

4.5  1.8  .3 

100.0 

5.8 

5.0 

TOTAL  mJMBBR  OF  OBSERVATIONS  900 

C  -  4  -  37 
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OFKIWnilG  LOCKTIOH  ’A' 
USAFBTAC,  ASHBVHJJt  HC 


PKRCBHTAGB  PRBgUBHCY  OF  OCCUFREHCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATiaH  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGCBUX)  NM  PERIOD  OF  RECCAD:  NOV  81  -  OCT  91 

LOT  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  APR  HOURS:  21-23 


DHtECriOH 

(DB6RSBS) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KHOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.2 

2.2 

.3  .3  .1 

7.2 

5.4 

4.0 

020-040 

3.7 

.8 

.1 

4.6 

3.7 

4.0 

050-070 

4.1 

.9 

5.0 

3.3 

3.0 

(R)  080-100 

4.2 

.3 

4.6 

2.7 

2.0 

I 10-130 

6.0 

1.4 

.3 

7.8 

3.7 

3.5 

140-160 

8.7 

4.2 

.7 

13.6 

4.4 

4.0 

(3)  170-190 

5.8 

4.6 

.7  .2 

11.2 

5.2 

4.0 

200-220 

3.2 

4.7 

.8  .3 

9.0 

6.1 

5.0 

230-250 

4.1 

3.8 

2.2  .6  .1 

10.8 

6.5 

6.0 

(W)  260-280 

2.8 

2.9 

-3 

6.0 

5.0 

5.0 

290-310 

1.0 

1.6 

.6 

3.1 

6.1 

6.0 

320-340 

1.6 

.8 

.1  .1 

2.6 

5.0 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14.7 

iiiiininn 

TOTALS 

1  49.4 

28.7 

6.1  1.2  .5 

100.0 

4.2 

4.0 

TOTAL  IfUMBBR  OF  OBSEFEVATIOHS  900 
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>BRMniia  UXATICM  -A* 

iafbxm:.  asbbviu,b  rc 


PERCEHTAGE  FRBQUERCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  faND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

yuriON  HUIffiER:  747320  STATION  NAME:  SOLLOMAN  AFB /ALAMOGORDO  m  PERIOD  OP  REOORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  APR  BCWRS:  ALL 


OIRECnOH  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIHD  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  CB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

1)  350-010 

3.8 

2.1 

.9 

.1 

.1 

6.9 

5.4 

4.0 

020-040 

3.8 

.8 

.2 

.0 

4.7 

3.7 

3.0 

050-070 

2.8 

.4 

.0 

3.2 

3.1 

3.0 

t)  080-100 

2.5 

.3 

.0 

2.8 

2.9 

2.0 

110-130 

3.7 

.9 

.2 

4.8 

3.7 

3.0 

140-160 

5.8 

3.8 

.7 

,2 

10.4 

4.9 

4.0 

1)  170-190 

5.5 

4.4 

1.4 

.4 

.1 

11.8 

5.8 

5.0 

200-220 

3.8 

4.1 

2.1 

.7 

.3  .1  .0 

11.2 

7.4 

6.0 

230-250 

3.6 

4.3 

2.8 

1.3 

.7  .2  .1 

12.9 

8.8 

8.0 

r)  260-280 

2.7 

2.8 

1.2 

.4 

.2  .0 

7.3 

7.1 

6.0 

290-310 

2.5 

2.2 

.7 

.1 

.0 

5.5 

5.6 

5.0 

320-340 

2.4 

1.9 

.7 

.1 

.0  .0 

5.2 

5.8 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

13.3 

//////////// 

TOTALS 

1  42.9 

28.0 

10.9 

3.3 

1.4  .3  .1 

100.0 

5.2 

5.0 

TOTAL  irUKBKR  OT  OBSERVATIOITS  7200 

C  -  4  -  39 
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OPBBATINQ  LOCATION 
USAFETAC,  ASHKVILLB  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALA»400C»UX>  HM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  IfTC:  ♦  7  MONTH:  APR  HOURS:  ALL 


CATBOCnY  A:  CEILING  6B  200  BUT  LESS  TBAH  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  6E  1/2  MILE  (0600  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  6E  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

2.4 

1.6 

.8 

.8 

5.6 

8.0 

6.0 

020-040 

.8 

.8 

.8 

2.4 

6.3 

7.0 

050-070 

1.6 

1.6 

2.5 

2.5 

(E)  080-100 

.8 

.8 

5.0 

5.0 

110-130 

.8 

1.6 

.8 

3.2 

5.8 

5.5 

140-160 

2.4 

.8 

3.2 

4.5 

2.0 

(S)  170-190 

4.0 

1.6 

5.C 

4.3 

4.0 

200-220 

6.4 

2.4 

.8 

9.6 

6.3 

4.0 

230-250 

6.4 

3.2 

3.2 

6.4 

7.2 

4.8  2.4 

33.6 

16.1 

18.0 

(W)  260-280 

2.4 

4.8 

1.6 

1.6 

4.0 

14.4 

11.6 

10,5 

290-310 

2.4 

2.4 

2.4 

.8 

1,6 

9.6 

10.3 

9.0 

320-340 

1.6 

.8 

1.6 

4.0 

13.8 

12.0 

VARIABLE 

CALM 

TOTALS 


C  -  4  -  40 
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  6.4  //////////// 

31.2  19.2  11,2  8.8  13.6  6.4  2,4  ,8  100,0  10.5  7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  125 


OPBlUVrillG  LOCATION  *A* 
UaAFBTAC,  ASHEVILLR  HC 


pbrceneagb  frsquency  occorrercb  surpacb  wind  direction  versus  wind  speed 

PROH  BOURLY  OBSERVATIONS 

amriON  number;  747320  station  name:  BOLLGMAN  AFB/ALAMOOORDO  HH  period  of  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  ore:  ♦  7  MONTH:  MAY  HOURS:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


OIRECnOH 

(OBGREBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  CB  65 

TCTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

6.1 

1.5 

7.6 

3.2 

3.0 

020-040 

4.8 

1.1 

.2 

6.1 

3.6 

3.0 

050-070 

5.8 

.8 

6.6 

2.8 

2.0 

(B)  080-100 

4.5 

.2 

4.7 

2.8 

2.5 

110-130 

6.9 

1.1 

.1 

8.1 

3.0 

2.0 

140-160 

9.2 

4.2 

.6 

14.1 

4.1 

4.0 

(8)  170-190 

5.4 

3.8 

.9 

10.0 

4.8 

4.0 

200-220 

3.5 

2.4 

.5 

.1 

6.6 

5.0 

4.0 

230-250 

2.9 

2.0 

.2 

5.2 

4.4 

4.0 

(W)  260-280 

3.5 

1.1 

.1 

4.7 

4.1 

4.0 

290-310 

2.8 

1.7 

.1 

4.6 

4.4 

4.0 

320-340 

3.5 

1.1 

.3 

.1 

5.1 

4.3 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

16.7 

//////////// 

TCTMJ 

58.9 

21.0 

3.0 

.2 

100.0 

3.2 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OBSERVATIONS  930 
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OPBRATIIIG  hOCfaiOH  "A* 
USAFVEAC,  ASRBVILLB  RC 


FBRCEiriAGE  PRBQUBRCY  OP  OCCURRENCE  SURPACS  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

8TKTI0IV  NUMBER:  747320  STATION  HAKE:  HOLLOMAN  AFB/ALAHOOORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LOT  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  MAY  HOURS:  03-05 


WIND  SPEED  IN  EHOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1  1-4 

5-9 

10-14  15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

9.7 

1.9 

.1 

11.7 

3.3 

3.0 

020-040 

10.2 

1,3 

.1 

11.6 

2.9 

3.0 

050-070 

8.4 

.2 

.2 

8.8 

3.0 

3.0 

(B)  oeo-100 

5.5 

.4 

5.9 

2.7 

2,0 

110-130 

4.6 

1.2 

5.8 

3.1 

2.5 

140-160 

11.5 

3.9 

.3 

15.7 

3.8 

4.0 

(3)  170-190 

6.0 

2.3 

.3 

8.6 

3.9 

3.5 

200-220 

1.8 

1.3 

.2 

3.3 

4.8 

4.0 

230-250 

1.9 

.5 

2.5 

3.4 

4.0 

(W)  260-280 

1.3 

.5 

.1 

1.9 

4.3 

4.0 

290-310 

1.5 

.4 

1.9 

3.4 

4.0 

320-340 

3.4 

1.0 

.1 

.1 

4.6 

4.4 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

17.5 

iiniitiiiii 

Tornos 

65.8 

14.9 

1.4 

.1 

100.0 

2.8 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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PBMTIHG  UX»TICII  "A* 
SAPKXAC,  ASHBVILLB  HC 


PBRCEHTA6B  FBBQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  aoURLY  OBSERVATIONS 

EATlon  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLCMAH  AFB/ALAMOOORDO  HM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  ♦  7  HONTB:  MAY  HOURS:  06-08 


DIBECnOR 

(OBGRKBS) 

1-4 

5-9 

WIIfD  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

1)  350-010 

5.5 

2.2 

1.1  .1 

8.8 

4.8 

4.0 

020-040 

4.4 

1.0 

5.4 

3.0 

2.0 

050-070 

2.5 

2.5 

2.3 

2.0 

S)  080-100 

2.8 

.2 

-1 

3.1 

2.7 

2.0 

110-130 

4.3 

1.2 

.1 

5.6 

3.5 

3.0 

140-160 

7.4 

6.3 

.6 

14.4 

4.7 

4.0 

B)  170-190 

6.8 

6.5 

.4 

13.7 

4,8 

5.0 

200-220 

3.1 

2.5 

.5 

6.1 

4.8 

4.0 

230-250 

2.6 

1.3 

.3  .1 

4.3 

4.7 

3.5 

4)  260-280 

1.7 

1.2 

.3 

3.2 

4.6 

4.0 

290-310 

4.3 

1.0 

5.3 

3.3 

3.0 

320-340 

3.9 

1.7 

.2  .1 

5.9 

4.2 

4.0 

VARIABLE 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

21.7 

//////////// 

TOTALS 

1  49.3 

25.1 

3.6  .3 

100.0 

3.3 

4.0 

TOTAL  NUKBBR  OF  OBSERVATIONS  930 

C  -  4  -  43 
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0FBBATIH6  UyCKSlOH  'A* 
USAFEIAC,  ASHBVUJf  NC 


PBBCENTAGB  FFEQUBRCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLT  OBSERVATIONS 

SranOR  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOUOMAH  APB/ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  OTC:  v  7  MONTH:  MAY  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCTICM 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  CE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1-7 

1.9 

1.0 

.1 

4-7 

6.5 

6.0 

020-040 

.8 

.1 

.9 

2.5 

2.0 

050-070 

.9 

.3 

.2 

1.4 

4.4 

4.0 

(E)  080-100 

.4 

.4 

2.3 

2.0 

110-110 

2.0 

.4 

2.5 

3.4 

3.0 

140-160 

4.1 

4.5 

.6 

.1 

9.4 

5.2 

5.0 

(S)  170-190 

7.3 

9.1 

2.2 

.2 

18.8 

5.6 

5.0 

200-220 

8.1 

4.9 

2.9 

.3 

16.2 

5.8 

5.0 

230-250 

5.8 

4.6 

2.5 

.5 

.1 

13.5 

6.3 

5.0 

(W)  260-280 

5.3 

4.5 

1.6 

11.4 

5.4 

5.0 

290-310 

5.4 

3.0 

.2 

8.6 

4.3 

4.0 

320-340 

2.6 

2.2 

.5 

.1 

.1 

5.5 

5.6 

5.0 

VMUABLB 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.7 

//////////// 

TOTALS 

44.4 

35.5 

11.7 

1.3 

.2 

100.0 

5.1 

5-0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  44 
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CPERATING  LOCATIOn  'A' 
USAFBEAC,  ASHEVILLE  IK 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  *  7  MONTH:  MAY  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  I  1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL  MEAN  MEDIAN 

(DEGREES)  I  %  WIND  WIND 


(H)  350-010 
020-040 
050-070 
(E)  080-100 
110-130 
140-160 
(S)  170-190 
200-220 
230-250 
(W)  260-280 
290-310 
320-340 

VARIABLE 

CALM 

TOTALS 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPBIWTIHO  LOCKTIOff  ’A’ 
USAFBTAC,  ASEBVILIS  NC 


PERCEHTACB  PRBQUERCy  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  BOURLT  OBSERVATIONS 

STATIOH  HUNBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGC»UX>  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  OTC:  +  7  MONTB:  MAY  HOURS:  15-17 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DE6FQSBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.5 

1.7 

.9 

.3 

4.4 

6.8 

6.0 

020-040 

aS 

.8 

.3 

1.8 

6.4 

6.0 

050-070 

.8 

.8 

.2 

.1 

1.8 

5.9 

5.0 

(B)  080-100 

.2 

.8 

.2 

.1 

1.3 

8.2 

6.0 

110-130 

1.1 

.9 

.5 

.1 

.1 

2.7 

7.1 

7.0 

140-160 

1.7 

3.2 

2.0 

.6 

.1 

7.7 

8.3 

8.0 

(S)  170-190 

2.7 

5.8 

3.5 

.5 

12.6 

7.8 

8.0 

200-220 

3.4 

6.2 

5.5 

1.4 

.5 

17.1 

9.0 

9.0 

230-250 

3.5 

5.7 

6.5 

2.6 

.5 

.2 

.1 

19.1 

9.8 

10.0 

(W)  260-280 

3.8 

5.7 

3.8 

.8 

.5 

14.5 

8.0 

7.0 

290-310 

3.7 

3.8 

.6 

.2 

.1 

8.4 

5.8 

5.0 

320-340 

2.0 

1.8 

.9 

.4 

5.2 

6.8 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.3 

//////////// 

TOTALS 

25.2 

37.2 

24.9 

7.0 

1.8 

.3 

,1 

100.0 

7.9 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  CTSERVATIONS  930 
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OPKRKFIIIO  UX»TIGII  ’A’ 
OSAFBIK,  ASBEVILLB  RC 


PERCERTAGB  FRBQUEHCY  OF  OCCURKEHCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  EKMJRLY  OBSERVATIOWS 

smiOH  NUMBER:  747320  STATION  NANS:  BOLLOMAH  AFB/ALANOOORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  *  7  HONTH:  HAY  HOURS:  18-20 


DIRBCnOR  1 
(DEGREES) 

1  1-4 

5-9 

10-14 

WIHD  SPEED  IH  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GS  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.8 

1.5 

.4 

.1 

3.9 

6.0 

5.0 

020-040 

1.5 

1.1 

.2 

.3 

3,1 

6.2 

5.0 

050-070 

1-7 

.4 

.5 

2.7 

5.0 

4.0 

(B)  080-100 

2.6 

.6 

.3 

3.5 

4.2 

3.0 

110-130 

4.3 

1.6 

.5 

6.5 

4.4 

3.0 

140-160 

5.2 

3.2 

2.5 

.3 

11.2 

6.2 

5.0 

(S)  170-190 

4.1 

4.6 

1.5 

10.2 

5.9 

5.0 

200-220 

5.7 

5.8 

1.5 

.3  .1 

13.4 

6.1 

5.0 

230-250 

6.5 

6.7 

5.1 

1.4  .1 

19.7 

7.6 

7.0 

(W)  260-280 

3.7 

3.7 

1.8 

.2  .2  .1 

9.7 

7.1 

6.0 

290-310 

1.7 

1.3 

.3 

.1  .2 

3.7 

6.1 

5.0 

320-340 

1.9 

1.0 

.8 

3.7 

5.6 

4.0 

VARIABLE 

1 

CAIH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.8 

//////////// 

TOTALS 

1  40.7 

31.5 

15.4 

2.6  .7  .1 

100.0 

5.7 

5.0 

TOTAL  NUNBSR  OF  OBSERVATIONS 

930 
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OFKIWTIIK  LOCKTIOM  *A* 
USAFEIKC,  ASHEVILU  RC 


PEKCENTAGS  PRSQUBIcy  OF  OCCURRERCS  SURFACE  WIHD  DIRECTIOH  VERSUS  WIHD  SPEED 
FROH  BOURLY  OBSERVATIOHS 

SIATICM  RUHBBR:  747320  STATIOH  RARE:  BOLUMAR  AFB/AUMOGOROO  RM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LSI  TO  UTC:  ♦  7  MOHTB:  MAY  HOURS:  21-23 


WIRD  SPEED  IR  KNOTS 


DIRBCTION 

(DB6RSBS) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTiU. 

% 

MEAN 

WIND 

MH)IAN 

WIND 

(R)  350-010 

3.0 

1.9 

.5 

5.5 

4.9 

4.0 

020-040 

3.8 

.9 

.1 

4.7 

3.6 

3.0 

OSO-070 

4.1 

.3 

.2 

4.6 

3.3 

3.0 

(B)  080-100 

5.5 

.4 

.2 

6.1 

3.2 

3.0 

110-130 

8.3 

2.5 

.1 

.1 

.1 

11.1 

4.0 

3.0 

140-160 

8.0 

4.0 

1.8  .1 

13.9 

5.0 

4.0 

(8)  170-190 

6.1 

3.3 

1.9 

.1 

11.5 

5.4 

4.0 

200-220 

4.3 

2.3 

.3 

.1 

7.0 

4.6 

4.0 

230-250 

4.6 

4.0 

.6  .1 

9.4 

5.1 

5.0 

(N)  260-280 

2.8 

2.5 

.4  .1 

5.8 

5.3 

5.0 

290-310 

2.6 

1.3 

.1 

4.0 

4.2 

4.0 

320-340 

1.6 

1.1 

.2 

2.9 

4.5 

4.0 

VJUUABLB 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

13.5 

//////////// 

TOIALS 

54.7 

24.5 

6.3  .4 

.2 

.2 

100.0 

3.9 

4.0 

TOTAL  RUHBER  OF  OBSERVATIORS  930 
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OPBRXrniG  lOCATIOH  'A* 
USAFBXAC,  ASHEVIU.B  NC 


PERCEIRASE  FREQUEHCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  SOLLOMAN  AFB /ALAMOGORDO  Rt  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  61  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  +  7  MONTH:  MAY  HOURS:  ALL 


DIRBCTION 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WUfD  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KKXTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

HEAR 

MEDIAN 

(DEGREES) 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

3.9 

1.7 

.6 

.1 

.0 

6.2 

4.7 

4.0 

020-040 

3.4 

.9 

.1 

.0 

4.4 

3.7 

3.0 

050-070 

3.1 

.4 

.2 

.0 

.0 

3.7 

3.5 

3.0 

080-100 

2.9 

.4 

.1 

.0 

3.4 

3.3 

3.0 

110-130 

4.1 

1.2 

.2 

.0 

.0  .0 

5.5 

3.9 

3.0 

140-160 

6.1 

4.0 

1.2 

.2 

.0 

11-6 

5.2 

4.0 

(S)  170-190 

5.3 

5.4 

r  .8 

.2 

.0 

12.7 

5.8 

5.0 

200-220 

4.3 

4.1 

2.0 

.4 

.1 

10.9 

6.7 

6.0 

230-250 

4.1 

4.0 

2.4 

.7 

.1  .0 

.0 

11.4 

7.1 

6.0 

(W)  260-280 

3.3 

3.3 

1.4 

.2 

.1 

.0 

8.3 

6.4 

6.0 

290-310 

3.1 

2.0 

.4 

.1 

.0 

5.6 

4.9 

4.0 

320-340 

2.8 

1.5 

.5 

.1 

.0  .0 

4.9 

5.1 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

11.4 

//////////// 

TOTALS 

46.4 

28.9 

10.9 

2.0 

.3 

100.0 

4.8 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7440 
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OPBIWTinG  LOCKTIOH  'A* 
USAFBTAC,  ASHEVILIf  HC 


PERCEHTAGE  FRBQUEECY  OF  OCCtntRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOH  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  OTC:  *  7  MONTH:  MAY  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


DIRECTION 

1 

5-9 

WIND  SPEED  IR  KROTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

HEAR 

MEDIAN 

(DEGREES) 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

020-040 

050-070 

(E)  080-100 

8.3 

8.3 

2.0 

2.0 

110-130 

140-160 

(S)  170-190 

200-220 

8.3 

8.3 

3.0 

3.0 

230-250 

8.3  8.3 

16.7 

15.5 

15.5 

(W)  260-280 

8.3 

8.3  16.7  8.3 

41.7 

14.8 

17.0 

290-310 

8.3 

8.3 

5.0 

5.0 

320-340 

VJUUABLB 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

16.7 

//////////// 

TornUiS 

1  24.9 

8.3 

16.6  25.0  8.3 

100.0 

9.6 

13.5 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

12 
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orauKrniG  uxatioii  *a- 

USAFEXAC,  ASHKVIIJ,B  HC 


PERCBRXA6B  FRBQUEIICy  OF  OCCUR3<BNCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLOHAH  AFB/ALAMOOORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  JUN  HOURS:  00-02 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

4.3 

.9 

.2  .1 

5.6 

3.6 

3.0 

020-040 

5.0 

.2 

5.2 

2.7 

2.0 

050-070 

5.1 

.6 

5.7 

2.9 

2.0 

(B)  080-100 

4.9 

1.3 

.1 

6.3 

3.3 

3.0 

110-130 

5.0 

1.4 

.2 

6.7 

3.6 

3.0 

140-160 

9.6 

8.0 

2.7  .6 

20.8 

5.8 

5.0 

(S)  170-190 

5.7 

6.9 

2.8  .2 

15.6 

6.1 

6.0 

200-220 

2.1 

2.9 

.7 

5.7 

6.0 

6.0 

230-250 

1.7 

.7 

.3 

2.7 

4.7 

4.0 

(W)  260-2S0 

2.4 

.6 

.1 

3.1 

3.6 

3.5 

290-310 

2.6 

.7 

3.2 

3.1 

3.0 

320-340 

3.2 

.9 

.4 

4.6 

4.3 

4.0 

VARIABUE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

15.0 

//////////// 

TCTEALS 

1  51.6 

25.1 

7.5  .9 

100.0 

4.0 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 
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OFKRATIIIG  UX»TIOH  ’A'  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGCSUX)  NH  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  +  7  MONTH:  JUN  HOURS:  03-05 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCTXOil 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

6.7 

1.2 

7.9 

3.3 

3.0 

020-040 

8.7 

.9 

9.6 

2.6 

2.0 

050-070 

5.8 

.6 

6.3 

2.7 

2.0 

(E)  080-100 

5.8 

.7 

.1 

6.6 

3.1 

3.0 

110-130 

4.7 

1.1 

5.8 

3.4 

3.0 

140-160 

8.6 

6.7 

1.2 

.2 

16.7 

5.0 

4.0 

(S)  170-190 

7.6 

3.4 

.7 

11.7 

4.4 

4,0 

200-220 

1.4 

1.0 

.1 

2.6 

4.4 

4.0 

230-250 

2.0 

.7 

.1 

2.8 

4.0 

4.0 

(W)  260-280 

1.2 

.6 

1.8 

3.9 

3.0 

290-310 

2.0 

.8 

2.8 

3.6 

4.0 

320-340 

3.4 

.8 

4.2 

3.2 

2.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

21.4 

//////////// 

toeals 

57.9 

18.5 

2.2 

.2 

100.0 

2.9 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 
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aPSRKnHO  UXKTIOM  'A* 
USAFBEAC,  ASHBVIU.B  HC 


PBSCEIRAQB  FREQUEMCY  OF  OCCURREHCB  SUBFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 
FROM  BOURLT  OBSERVATIONS 

STKriOH  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLOMAH  AFB /ALAMOGORDO  IW  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  JUN  HOURS:  06-08 


HIND  SPEED  IN  ENOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

6.6 

3.0 

,4 

10.0 

4.2 

4.0 

020-040 

2.6 

.6 

3.1 

3.1 

2.5 

050-070 

3.2 

.1 

3.3 

2.2 

2.0 

(B)  080-100 

2.8 

.3 

3.1 

2.4 

2.0 

110-130 

4.4 

1.0 

.2 

5.7 

3.5 

3.0 

140-160 

6.6 

6.3 

.7 

13.6 

5.2 

5.0 

(S)  170-190 

7,2 

5,2 

1.1 

.1 

13.7 

4.9 

4.0 

200-220 

3.7 

1.6 

.3 

5.6 

4.1 

3.0 

230-250 

1.3 

.4 

.3 

2.1 

4.5 

3.0 

(H)  260-280 

2.9 

.4 

.3 

3.7 

3.5 

2.0 

290-310 

3.9 

1.3 

5.2 

3.5 

3.0 

320-340 

5.8 

1.6 

.1 

.1 

7.6 

3.6 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

23.4 

//////////// 

TaEAI.5 

51.0 

21.8 

3.4 

.2 

100.0 

3.1 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATIIK  UtCKTIOR  -A* 
USAFBTAC,  ASHEVILI.B  HC 


PBRCEHTAGB  FREQUENCy  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLX  OBSERVATIONS 

STATIOM  NUMBER:  747320  STATIOH  NAME:  BOLI/IMAM  AFB/ALAMOGCRUX>  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  ITTC:  ♦  7  MONTH:  JUN  HOURS:  09-11 


DIRECTIOR  1 
(DB6REBR)  { 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  10-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.3 

1.3 

.9  .1 

4.7 

5.7 

4.5 

020-040 

1-3 

.3 

1.7 

2.9 

2.0 

050-070 

.9 

.9 

2.0 

i.O 

(E)  080-100 

.8 

.1 

.9 

2.3 

1.5 

110-130 

2.2 

-9 

.1 

3.2 

3.6 

4.0 

140-160 

4.9 

3.6 

.8 

9.2 

4.9 

4.0 

(S)  170-190 

10.4 

9.2 

2.7  .2 

22.6 

5.4 

5.0 

200-220 

8.3 

6.1 

1.7  .3 

16.4 

5.2 

4.0 

230-250 

6.3 

4.0 

1.2 

11.6 

4.7 

4.0 

(W)  260-280 

4.3 

3.7 

.4 

8.4 

4.6 

4.0 

290-310 

4.8 

1.7 

6.4 

3.5 

3.0 

320-340 

2.9 

1.7 

.1 

4-7 

4.2 

4.0 

VTUUABLB 

CALH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.3 

//////////// 

TGTOLS 

1  49.4 

32.6 

7.9  .6 

100.0 

4.3 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 
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OPBRKTliro  I«CATIC*I  "A" 
USAFBTAC,  ASHEVILLB  HC 


PERCEirCAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER;  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB /ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  +  7  MOOTH:  JUN  HOURS:  12-14 


DIRBCnOH  1 
(DBGREBS)  1 

1 

5-9 

10-14  15- 

WIND  SPEED  m  KNOTS 

■19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

VQND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.1 

.8 

.2 

3.1 

3.9 

3.0 

020-040 

1.1 

.7 

.1 

1.9 

4.7 

4.0 

050-070 

.9 

.2 

.4 

.2 

1.8 

7.1 

5.5 

(E)  080-100 

.7 

-3 

.1 

.1 

1.2 

5.8 

4.0 

110-130 

2.3 

1.1 

.1 

.1 

3.7 

4.0 

3.0 

140-160 

4.9 

4.6 

1.1 

.1 

10.7 

5.4 

5.0 

(S)  170-190 

5.8 

6. 6 

2.7 

.8  .1 

18.1 

6-7 

6.0 

200-220 

4.8 

6.9 

3.3 

.3  .1 

15.4 

6.8 

6.0 

230-250 

5.8 

5.4 

1.6 

.2  .1 

13.1 

5.7 

5.0 

(W)  260-280 

3.2 

6.8 

1.9 

11.9 

6.2 

6.0 

290-310 

4.3 

3.8 

.6 

.1 

8.8 

4.8 

5.0 

320-340 

3.3 

2.0 

.2 

3-6 

4.2 

3.0 

VARIABLE 

CAU1 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.8 

//////////// 

Tl/iALS 

39.2 

41.4 

12.3  1 

.9  .2  .1 

100.0 

5.5 

5.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 

C  -  4  -  55 
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OPERATIliG  LOCATIOIf  *A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCERTA6B  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGQRDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  •  OCT  91 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  JUN  HOURS:  15-17 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(■)  350-010 

2.2 

.7 

-7 

.1 

.1 

.1 

3.9 

6.4 

3.0 

020-040 

.8 

.7 

.4 

-1 

2.0 

6.6 

5.5 

050-070 

1.2 

.3 

.9 

.2 

2.7 

7.0 

5.0 

(E)  080-100 

1.4 

1.4 

.3 

.2 

.1 

3.6 

6.7 

5.5 

110-130 

1.7 

1.4 

.7 

.1 

3.9 

6.3 

6.0 

140-160 

2.9 

5.1 

2.0 

.2 

10.2 

6.7 

6.0 

(S)  170-190 

4.1 

7.3 

3.6 

.6 

15.6 

7.0 

7.0 

200-220 

5.4 

5.6 

3.7 

1.2 

.1 

16.0 

7.3 

6.0 

230-250 

4.0 

6.4 

3.6 

1.8 

.1 

15.9 

7.9 

7.0 

(W)  260-280 

3.8 

4.6 

2.3 

.1 

10.8 

6.4 

6.0 

290-310 

2.7 

2.8 

.9 

.1 

6.4 

5.8 

5.5 

320-340 

2.3 

1.7 

.7 

.1 

4.8 

5.5 

5-0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.3 

//////////// 

TOTALS 

32.5 

38-0 

19.8 

4.5 

.7 

.1 

100.0 

6.6 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  *A'  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FBOH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUHBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLOHAN  AFB /ALAMOGORDO  IM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  +  7  MONTH:  JUN  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECnOH 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.7 

1.3 

.8 

-1 

4.9 

5.6 

4.0 

020-040 

1.6 

1.0 

.9 

-1 

3.6 

6.6 

5.5 

050-070 

1.3 

1.4 

.4 

.1 

3.3 

5.8 

5.0 

(E)  080-100 

2.4 

1.0 

.1 

3.6 

4.0 

3.0 

110-130 

2.7 

1.8 

.8 

5.2 

5.4 

4.0 

140-160 

5.0 

6.4 

3.7 

.8 

.1 

16.0 

7.1 

6.0 

(S)  170-190 

B 

5.0 

2.2 

.9 

15.6 

6.0 

5.0 

200-220 

B 

4.0 

1.9 

.1 

12.2 

5.6 

4.0 

230-250 

B 

4.4 

2.2 

.4 

11.8 

6.5 

6.0 

(W)  260-280 

3.7 

3.4 

.9 

.2 

8.2 

5.6 

5.0 

290-310 

1.6 

1.1 

.8 

.1 

3.6 

6.2 

5.0 

320-340 

1.8 

1.2 

.4 

3.4 

5.1 

4.0 

VARIABLE 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.7 

//////////// 

TOTALS 

41.1 

32.0 

15.0 

2.9 

.1 

100.0 

5.5 

5.0 

TOTAL  NUHBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPBRATIIIG  lOZATIOH  ”A* 
USAFBTAC,  ASHBVILLB  RC 


FERCCRTA6B  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRGH  HOURLY  (SSBRVATIONS 

STAnOM  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  NH  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UrC:  *■  7  MONTH:  Jim  HOURS:  21-23 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 
(DBOSES)  { 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.7 

1.4 

.3 

.1 

4.6 

5.1 

4.0 

020-040 

2.3 

1.3 

.2 

3.9 

4.7 

4.0 

050-070 

3.2 

1.1 

.2 

.2 

4.8 

4.9 

4.0 

(E)  080-100 

5.0 

.7 

.1 

5.8 

3.1 

3.0 

110-130 

7.2 

1.8 

.4 

9.4 

3.7 

3.0 

140-160 

9.2 

9.1 

3,6 

.2 

22.1 

6.0 

6.0 

(3)  170-190 

4.8 

5.0 

3.3 

.1 

13.2 

6.4 

6,0 

200-220 

3.9 

1.9 

.9 

.1 

6.8 

4.9 

4.0 

230-250 

3.2 

1.2 

.3 

.1 

4.9 

4.8 

4.0 

(W)  260-280 

2.7 

2.0 

.2 

4.9 

4.3 

4.0 

290-310 

2.4 

.8 

.1 

.1 

3.4 

4.1 

3.0 

320-340 

2.7 

.9 

.2 

.1 

3.9 

4.3 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

12.3 

//////////// 

TOTALS 

49.3 

27.2 

9.8 

,9 

.1 

100.0 

4.4 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPBRATIN6  LOCKnOH  *A” 
USAPKEAC,  ASOBVILLB  RC 


PERCENTAGB  FRBQUBIICY  OP  OCCURRENCS  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIOHS 

STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOOORDO  ml  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  *  7  MONTH:  JUN  HOURS:  ALL 


DIRECnOH 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  6B  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGRESS) 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

3.7 

1.3 

.4 

.1 

.0  .0 

5.6 

4.5 

4.0 

020-040 

2.9 

.7 

.2 

.u 

3.9 

3.8 

3.0 

050-070 

2.7 

,5 

.3 

.1 

3.6 

4.0 

3.0 

(B)  080-100 

3.0 

.7 

-1 

.1 

.0 

3.9 

3.7 

3.0 

110-130 

3.8 

1.3 

.3 

.0 

5.4 

4.1 

3.0 

140-160 

6.4 

6.2 

2.0 

.2 

.0 

14.9 

5.8 

5.0 

(S)  170-190 

6.6 

6.4 

2.4 

.4 

.0 

15.7 

5.9 

5.0 

200-220 

4.5 

3.7 

1.6 

.3 

.0 

10.1 

5.9 

5.0 

230-250 

3.6 

2.9 

1.2 

.3 

.0 

8.1 

6.0 

5.0 

(W)  260-280 

3.0 

2.8 

.8 

.0 

6.6 

5.3 

5.0 

290-310 

3.0 

1.6 

.3 

.0 

.0 

5.0 

4.4 

4.0 

320-340 

3.2 

1.3 

.3 

.0 

4.8 

4.2 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

12.4 

niiimiiii 

TOTALS 

46.4 

29.4 

9.9 

1.5 

100.0 

4.6 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  7200 
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OFERATHG  LOCATIOR  'A' 
USAFBXAC,  ASaSVILl.B  IIC 

STATIOII  mjHBSR:  747320 


PBBCEimGB  FREQUBHCir  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NAME:  HOLLOHAN  AFB/ALAMOGORDO  NM 
LST  TO  UTC:  +  7 


PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 
MONTH:  JUN  HOURS:  ALL 


CATBOCRY  A: 


CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCTI«I  { 

1 

5-9  10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MBAA 

HEDIAN 

(DEGREES)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

12.5 

12.5 

25.0 

15.5 

15.5 

020-040 

12.5 

12.5 

25.0 

5.0 

5.0 

050-070 

12.5 

12.5 

e.o 

8.0 

(B)  080-100 
110-130 
140-160 
(S)  170-190 
200-220 
230-250 
(W)  260-280 
290-310 
320-340 


12.5 


12.5 


25.0  8.5 


8.5 


12.5 


12.5  13.0  13.0 


VARIABLE 

CALM 

TOTALS 


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  .0  null  mill 

25.0  37.5  12.5  12.5  12.5  100.0  9.9  8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  8 
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OPBRKTIRO  LOCATIOH  *A* 
USAFBXAC,  JtSHKVIIXE  HC 


PRRCENTA6E  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  VIIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  mnSER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOOORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  JUL  HOURS:  00-02 


DIRBCnON 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

HIND  SPEED  IN  KNOTS 

■19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.5 

2.0 

.6 

.2  .1 

7.5 

4.9 

3.0 

020-040 

5.1 

.9 

.2 

.1 

6.2 

3.7 

3.0 

OSO-070 

4.0 

.4 

4.4 

2.7 

2.0 

(B)  080-100 

3.9 

.8 

.1 

4.7 

3.0 

2.0 

110-130 

3.5 

2.3 

.4 

6.2 

4.6 

4.0 

140-160 

6.9 

8.0 

1.7 

16.6 

5.7 

6.0 

(S)  170-190 

3.9 

5.8 

1.2 

.2 

11.1 

5.8 

5.0 

200-220 

2.8 

2.0 

.5 

.2 

5.6 

5.4 

4.5 

230-250 

2.4 

.8 

3.1 

3.6 

4.0 

(W)  260-280 

2.0 

.4 

.1 

.1 

2.7 

4.2 

4.0 

290-310 

3.0 

1.3 

.1 

4.4 

3.9 

4.0 

320-340 

2.7 

1.2 

.4 

4.3 

4.4 

4.0 

VMUABLB 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

23.1 

//////////// 

TOTALS 

1  44.7 

25.9 

5.3 

.8  .1 

100.0 

3.6 

4.0 

TOTAL 

IIUKBER  OF  OBSERVATIGIIS  930 

C  -  4  -  61 
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OFKRATIIIG  {.OCKTIOR  'A' 
USAFBTAC,  ASHBVIIJ.B  HC 


PEBCEBTAGE  FBEQUEHCY  OP  OCCUEREHCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOH  HUHBER:  747320  STATIOH  NAME:  HOLLOMAR  AFB/ALAHOOORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LSI  TO  UTC:  ♦  7  MOMTH:  JUL  HOURS:  03-05 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

7.4 

1.1 

8.5 

2.8 

2.0 

020-040 

8.3 

1.3 

9.6 

2.8 

2.0 

050-070 

6.8 

.4 

7.2 

2.6 

2.0 

(B)  080-100 

3.7 

.6  .1 

4.4 

3.2 

2.0 

110-130 

4.1 

1.8  .2 

6.1 

3.7 

3.0 

140-160 

7.0 

5.9  .4 

13.3 

4.6 

4.0 

(S)  170-190 

3.5 

3.3  .2 

7.1 

4.7 

4.5 

200-220 

1.7 

1.3 

3.0 

4.3 

3.5 

230-250 

.9 

.3 

1.2 

3.3 

3.0 

(W)  260-280 

1.8 

.2 

2.0 

2.8 

2.0 

290-310 

2.8 

1.0 

3.8 

3.4 

3.0 

320-340 

3.9 

1.2 

5.1 

3.2 

3.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

28.7 

//////////// 

TOTALS 

51.9 

18.4  .9 

100.0 

2.5 

3,0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERASrillC  LOCATIOII  *A’ 
USAFBTAC,  ASHKVIU.B  RC 


PERCRlflABB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATICHS 

SSKTION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLOMAN  AFB/ALAHOOOROO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  JUL  HOURS:  06-00 


DIRECnOH  1 
(DEGREES)  1 

1 

WIND  SPEED  IN 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  6B  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

6.3 

1.9 

.3 

8.6 

3.6 

3.0 

020-040 

4.8 

.5 

5.4 

2.7 

2.0 

050-070 

2.7 

2.7 

1.6 

2.0 

(E)  080-100 

2.7 

2.7 

2.5 

2.0 

110-130 

3.9 

1.3 

.2 

5.4 

4.0 

3.0 

140-160 

4.7 

4.4 

.2 

9.4 

4.5 

4.0 

(8)  170-190 

6.5 

3.7 

.4 

10.5 

4.5 

4.0 

200-220 

1.9 

1.0 

.2 

3,1 

4.0 

3.0 

230-250 

3.2 

.4 

.1 

3.8 

2.9 

2.0 

(W)  260-280 

2.7 

.5 

3.2 

2.9 

2.0 

290-310 

6.1 

1.5 

7.6 

2.9 

2.0 

320-340 

6.6 

1.9 

.1 

7.6 

3.7 

3-0 

VARIABU 

CA3M 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

30.0 

//////////// 

TOTALS 

1  51.1 

17.1 

1.4  .1 

100.0 

2.5 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

930 
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OPBRATIHG  liOCATIOIf  *A* 
USAFRTAC,  ASHEVILLE  RC 


PBRCERTAGB  PRBQUEHCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
PROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIGII  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  1  NONTO:  JUL  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KROTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1.8 

1.2 

.6 

3.7 

5.5 

4.5 

020-040 

1.6 

.1 

1.7 

2.8 

2.5 

050-070 

1.0 

1.0 

1.4 

1.0 

(B)  080-100 

.9 

.3 

1.2 

3.3 

2.0 

110-130 

4.2 

.2 

4.4 

2.6 

2.0 

140-160 

8.2 

3.9 

.4 

12.5 

3.8 

3.0 

(3)  170-190 

9.4 

6.9 

1.8 

18.1 

5.0 

4.0 

200-220 

8.6 

3.3 

.4 

12.6 

3.7 

3.0 

230-250 

6.3 

3.2 

.2 

9.8 

4.0 

4.0 

(W)  260-260 

4.1 

1.9 

.4 

.1 

6.6 

4.6 

4.0 

290-310 

5.1 

1.9 

7.0 

3.8 

4.0 

320-340 

3.7 

2.5 

.4 

6.6 

4.6 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

15.1 

iniiiiiiiii 

TOTALS 

55.1 

25.4 

4.2 

.1 

100.0 

3.5 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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aewuaino  uxuncm  *a- 
USArSTMC,  ASBEVIIXB  tK 


PKRCBHTAGE  FREQUEMCy  OF  OCCUIWBHCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

ECKTIOH  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOOORDO  IM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  JUL  HOURS:  12-14 


DIRECnOH 

(ISeRBBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.6 

1.0 

.3 

2.9 

4.5 

4.0 

020-040 

1.9 

.6 

.1 

.1 

.1  .1 

3.0 

5.B 

3.5 

050-070 

1.3 

1.4 

.4 

.2 

3.3 

6.2 

5.0 

(B)  080-100 

1.2 

1.5 

1.1 

.4 

.2 

4.4 

8.5 

8.0 

110-130 

3.9 

2.2 

1.2 

.1 

7.3 

5.5 

4.0 

140-160 

4.7 

5.5 

1.5 

11.7 

5.6 

5.0 

(S)  170-190 

5.1 

8.4 

1.4 

.2 

15.1 

5.7 

6.0 

200-220 

6.2 

6.2 

1.0 

.1 

13.5 

5.1 

5.0 

230-250 

4.8 

4.5 

.9 

.1 

10.3 

5.0 

5.0 

(W)  260-280 

4.2 

4.1 

.3 

8.6 

4.6 

5.0 

290-310 

3.4 

4.2 

.3 

8.0 

5.1 

5.0 

320-340 

2.4 

2.8 

.3 

5.5 

5.0 

5.0 

VMUABLB 

aoN 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.3 

//////////// 

TOTALS 

1  40.7 

42.4 

8.8 

1.2 

.3  .1 

100.0 

5.1 

5.0 

TOTAL  ITUHBBR  OF  OBSBRVATICXIS 

930 

C  -  4  -  65 


USAFETAC/DS— 92/277  —  Page  118 


OramTIRG  UCKTIOH  'A*  FBRCEHTAGB  FREQUERCY  OF  OCCURRERCE  SURFACE  WIRD  DIRECTIOH  VERSUS  WIRD  SPEED 

USAFBTAC,  ASHBVXLLB  RC  FRCM  HOURLY  OBSERVATIORS 

STKnCH  HUNBBR:  747320  STATION  RAHE:  HQLLOMAR  AFB/ALAMOOCNDO  RM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  UTC:  + 

7 

MONTH:  JUL  HOURS:  15-17 

DIRBCTIOII 

(DBORBBS) 

1 

5-9 

10-14  15- 

WIHD  SFBH)  III  KROFS 

19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  6B  65  TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

.9 

1.4 

.6 

.1 

3.0 

6.8 

5.5 

020-040 

1.9 

1.5 

.6 

.1  .1 

4.3 

6.1 

6.0 

050-070 

1.4 

3.1 

2.2 

.3  .1 

7.1 

8.1 

8.0 

(B)  080-100 

1.9 

2.4 

1.6 

5.9 

6.7 

8.0 

110-130 

2.3 

2.8 

1.2 

.4 

6.7 

6.8 

6.0 

140-160 

4.6 

6.6 

5.1 

.6  .3  .1 

17.3 

7.9 

e.o 

(S)  170-190 

3.9 

6.8 

4.0 

.4  .1 

15.2 

7.5 

7.0 

200-220 

4.3 

4.4 

2.3 

.6 

11.6 

6.6 

6.0 

230-250 

2.4 

3.2 

1.7 

.2 

7.5 

6-7 

7.0 

(H)  260-280 

2.6 

3.5 

.4 

6.6 

5.1 

5.0 

290-310 

2.4 

2.8 

.4 

.1 

5.7 

5.6 

6.0 

330-340 

2.0 

1.6 

.3 

.1  .3 

4.4 

6.3 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  4.7 

//////////// 

TOTALS 

1  30.6 

40.1 

20.4  2 

.8  .9  .2 

100.0 

6.6 

6.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  66 
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aPERKTIHQ  LOCATIOH  *A* 
USAFKEftC,  ASHEVILLE  EC 


PERCEETAGB  FREQUEHCI  'JP  OCCURREHCB  SUKFACB  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  APB/ALAMOOORDO  IM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  *  7  MONTH:  JUL  HOURS:  18-20 


DIRBCncil 

(DSGRBBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

2.6 

1.4 

1.0 

.2 

5.2 

6.0 

4.5 

020-040 

3.4 

1.6 

.1 

.2 

5.4 

4.7 

4.0 

050-070 

2.2 

1.4 

.2 

.1 

.1 

4.0 

5.6 

4.0 

(B)  080-100 

1.5 

2.3 

1.2 

4.9 

6.5 

6,0 

110-130 

2.8 

3.2 

1.2 

.2 

7.4 

6.1 

6.0 

140-160 

8.1 

5.3 

1.3 

19.7 

7.6 

7.0 

(8)  170-190 

7.1 

3.4 

.8 

.4  .1 

18.1 

7.1 

6.0 

200-220 

IB 

3.3 

1.6 

.2 

.1 

9.2 

6.1 

6.0 

230-250 

2.9 

2.5 

.5 

.1 

6.0 

5.0 

5.0 

(W)  260-280 

1.9 

1.7 

.6 

.1 

4.4 

5.9 

5.0 

290-310 

2.3 

.6 

.2 

3.1 

4.2 

4.0 

320-340 

2.2 

1.0 

.5 

.2 

3.9 

5.8 

4.0 

VIUIIABLB 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.7 

//////////// 

TCTTALS 

1  37.1 

34.2 

15.8 

3.4 

.6  .1 

100.0 

5.8 

6.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  67 
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0FKRATIII6  LOCKTICai  ’A*  PEACEHTAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOH  NUHBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  B1  -  OCT  91 


LST 

TO  OTC:  + 

7 

MONTH:  JUL  HOURS 

:  21-23 

DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

WIND  SPEED  IN  ENCrTS 

19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

3.9 

1.7 

1.1 

.2  .2  .2  .1 

7.4 

7.0 

4.0 

020-040 

3.9 

1.2 

.3 

.2  .1 

5.7 

5.0 

4.0 

050-070 

4.5 

.6 

.8 

5.9 

4.2 

3.0 

(E)  080-100 

4.5 

1.4 

.2 

6.1 

3.9 

3.0 

110-130 

3.3 

2.9 

.1 

6.3 

4.7 

4.0 

140-160 

6.7 

8.9 

3.4 

.4  .1 

19.6 

6.7 

6.0 

(8)  170-190 

5.5 

6.3 

1.5 

.4 

13.8 

6.0 

6.0 

200-220 

2.9 

2.3 

.8 

.1 

6.0 

5.5 

5.0 

230-250 

2.9 

1.9 

.1 

4.9 

4.8 

4.0 

(W)  260-280 

2.2 

1.1 

.2 

.1 

3.5 

4.B 

4.0 

290-310 

1.9 

.6 

.2 

.1  .1 

3.0 

5.6 

4.0 

320-340 

2.6 

1.7 

.5 

.2  .1 

5.2 

5.7 

4.5 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

12.5 

//////////// 

TOTALS 

44.8 

30.6 

9.0  1 

.9  .5  .2  .2 

100.0 

4.9 

4.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  68 
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C^ERATING  LOCATION  *A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLB  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURP^NCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLOMAN  AFB /ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  JIH.  HOURS:  ALL 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29 

30-34  35-39  40-49  50-64  OK  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

3.6 

1.5 

.6 

.1 

.0  .0 

.0 

5.8 

4.9 

4.0 

020-040 

3.9 

1.0 

.2 

.1 

.0  .0 

5.2 

4.0 

3.0 

050-070 

3.0 

-9 

.4 

.1 

.0  .0 

4.4 

4.6 

3.0 

(F3  080-100 

2.5 

1.2 

.5 

.1 

.0 

4.3 

5.0 

4.0 

110-130 

3.5 

2.1 

.6 

.1 

6.2 

'..9 

4.0 

140-160 

6.0 

6.4 

2.3 

.3 

.1  .0 

15.0 

6.1 

6.0 

(8)  170-190 

5.5 

6.0 

1.7 

.3 

.1  .0 

13.6 

5.9 

5.0 

200-220 

4.1 

3.0 

.8 

.2 

.0 

B.l 

5.2 

4.0 

230-250 

3.2 

2.1 

.4 

.1 

5.8 

4.7 

4.0 

(W)  260-280 

2.7 

1.7 

.3 

.1 

4.7 

4.6 

4.0 

290-310 

3.4 

1.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

5.3 

4.3 

4.0 

320-340 

3.1 

1.7 

.3 

.1 

.1 

5.3 

4.7 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

16.1 

//////////// 

TOTALS 

44.5 

29.3 

8.3 

1.6 

-3 

lOC.O 

4.3 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7440 


C  -  4  -  69 
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OPBKATIRG  UX»TIOH  "A" 
USAFEXAC,  ASHBVILI£  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

SIATION  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLUMAN  AFB/ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  +  7  MCMTH:  JUL  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN 

KNOTS 

DIRECTION  { 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

020-040 

050-070 

(R)  080-100 

16.7 

16.7 

6.0 

6.0 

110-130 

16.7 

16.7 

12.0 

12.0 

140-160 

16.7  16.7 

33.3 

24.5 

24.5 

(S)  170-190 

200-220 

230-250 

16.7 

16.7 

33.3 

5.5 

5.5 

(W)  260-280 
290-310 
320-340 

VARIABLE 

CALM  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  .0  //////////// 

TOTALS  16.7  33.4  16.7  16.7  16.7  100.0  13.0  9.5 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  6 


C  -  4  -  70 


USAFETAC/DS— 92/277  —  Page  123 


GPERATHIG  LOCATIGIf  -A” 
USAFECAC,  ASHKVIIXE  HC 


PERCBirCAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLOMAN  AFB/ALAMOOORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  +  7  MONTH:  AUG  HOURS:  00-02 


OIRECnOH  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

4.7 

1.8 

.3 

6.9 

3.9 

3.0 

020-040 

7.3 

1.6 

.2 

9.1 

3.3 

3.0 

050-070 

4.0 

.3 

.1 

4.4 

2.5 

2.0 

(B)  080-100 

3.7 

-5 

4.2 

2.8 

2.0 

110-130 

3.8 

.9 

.8 

5.4 

4.6 

3.0 

140-160 

7.5 

4.8 

1.5  .1 

14.0 

5.0 

4.0 

(S)  170-190 

4.4 

5.3 

1.1  .1 

10.9 

5.5 

5.0 

200-220 

2.9 

1.6 

.5 

5.1 

4.8 

4.0 

230-250 

1.8 

.6 

.1 

2.6 

3.8 

3.0 

(H)  260-280 

1.2 

.5 

.1 

1.8 

3.7 

3.0 

290-310 

3.7 

.8 

.2  .2 

4.8 

4.3 

4.0 

320-340 

3.4 

1.5 

.3 

5.3 

4.3 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

25.6 

//////////// 

TOTALS 

48.4 

20.2 

5.2  .4 

100.0 

3.2 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  71 


USAFETAC/DS— 92/277  ~  Pago  124 


OPBRATIHG  LOCATIOn  'A* 
USAFETAC,  ASBEVILLB  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OSSERVATIONS 

STATION  HUHBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOG(»DO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LSI  TO  UTC:  *  7  MONTH:  AUG  HOURS:  03-05 


DIRBCTIOH 

(DEGREES) 

1-4 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

7,8 

2.3  .2 

10.3 

3.5 

3.0 

020-040 

8.0 

1.2  .1 

9.2 

3.1 

2.0 

050-070 

6.9 

1.2  .1 

8.2 

3.2 

3.0 

(E)  080-100 

4.1 

.2 

4.3 

2.5 

2.0 

110-130 

5.1 

1.7  .1 

6.9 

3.6 

3.0 

140-160 

5.8 

2.2  .4 

8.4 

3.9 

4.0 

(S)  170-190 

4.0 

2.3 

6.2 

3.9 

4.0 

200-220 

1.8 

1.0 

2.8 

3.8 

3.0 

230-250 

1.7 

.6 

2.4 

3.1 

2.0 

(H)  260-280 

1.4 

.3 

1.7 

3.0 

2.0 

290-310 

2.8 

.6 

3.4 

3.1 

3.0 

320-340 

4.8 

.6  .1 

5.6 

3.1 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

30.5 

//////////// 

TDTEALS 

1  54.2 

14.2  .8  .2 

100.0 

2.4 

3.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 

C  -  4  -  72 


USAFETAC/DS— 92/277  —  Pago  125 


cpbratihg  locatioh  'a* 

USAFSTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLGHAN  AFB/ALANDOORDO  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  +  7  MONTH:  AUO  HOURS:  06-08 


DIRBCnON 

(DBGREBS) 

1-4 

WIND  I 

5-9  10-14  15-19  20-24 

SPEED  IN 

25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

8.0 

1.7 

.3 

10.0 

3.3 

2.0 

020-040 

6.5 

.8 

7.2 

3.0 

2.0 

050-070 

4.2 

.1 

.1 

4.4 

2.5 

2.0 

(E)  080-100 

3.2 

.3 

3.5 

2.7 

2.0 

110-130 

3.4 

.4 

3.9 

3.0 

3.0 

140-160 

6.3 

1.9 

.2 

8.5 

3.7 

3.0 

(S)  170-190 

5.1 

2.9 

.2 

8.2 

4.0 

3.5 

200-220 

3.4 

.3 

.1 

3.9 

2.6 

2.0 

230-250 

2.3 

2.3 

2.0 

2.0 

(W)  260-280 

2.4 

.5 

2.9 

3.2 

3.0 

290-310 

4.3 

1.7 

.2 

6.2 

3.8 

4.0 

320-340 

6.9 

2.4 

.1 

9.4 

3.7 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

29.7 

//////////// 

TOTALS 

56.0 

13.0 

1.2 

100.0 

2.3 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OP 

OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  73 
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OFERKTIHO  UXATIOR  ’A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  RC 


PEECERTAGS  FEEQUERCY  OF  OCCUESERCE  SUEFACE  WIND  DIEECTION  VEESUS  WIND  SPEED 
FROM  BCUELY  OBSERVATIONS 

STATICH  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLOMAR  AFB/ALAMOG(nDO  NM  PERIOD  OF  EECCHU):  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  OTC;  +  7  MONTH:  AUG  HOURS:  09-11 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

WIND  SPEED  in  KROrs 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

4.4 

1.4 

.1 

5.9 

3.4 

3.0 

020-040 

1.5 

.2 

1.7 

2.6 

2.0 

050-070 

1.4 

1.4 

2.2 

2.0 

(E)  080-100 

1.7 

.3 

2.0 

2.6 

2.0 

110-130 

2.7 

.4 

3.1 

2.6 

2.0 

140-160 

6.5 

3.1 

.4  .1 

10.1 

4.1 

4.0 

(8)  170-190 

11.6 

4.3 

.3 

16.2 

3.6 

3.0 

200-220 

10.9 

5.2 

16.0 

3.7 

3.0 

230-250 

5.7 

2.0 

7.7 

3.5 

3.0 

(W)  260-280 

6.6 

1.4 

8.0 

3.3 

3.0 

290-310 

5.5 

2.7 

.1 

8.3 

3.7 

3.0 

320-340 

3.9 

2.5 

.1 

6.5 

4.1 

4.0 

VMUABIaB 

CALM 

imiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiintnininimimiiiiiiiiiiiidiiiiimmu 

13.0 

//////////// 

TOTALS 

1  62.4 

23.5 

1.0  .1 

100.0 

3.1 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  74 
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OPBRKrnG  U>CATIOII  ’A’ 
USAFBXAC,  ASHBVI1J.B  RC 


PERCERTAGB  FRBQUERCY  OF  OCX:URAEHCB  SUBFACB  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

SEATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLOMAH  AFB/ALAMOOOBDO  m  PERIOD  OP  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  *  7  MONTH:  AUG  HOURS:  12-14 


DXRBCnOII 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

•19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

3.2 

1.1 

.1 

4.4 

3.6 

3.0 

020-040 

1.5 

.4 

.4 

.1 

2.5 

5.6 

3.0 

050-070 

1.5 

.5 

.6 

.1 

2.8 

5.9 

4.0 

(E)  080-100 

2.5 

1.6 

.9 

.2  .1 

5.3 

6.0 

5.0 

110-130 

4.4 

2.3 

.4 

.1 

7.2 

4.5 

4.0 

140-160 

4.5 

3.9 

.8 

.1 

9.2 

5.2 

5.0 

(S)  170-190 

9.4 

6.1 

.8 

.2 

16.5 

4,5 

4.0 

200-220 

6.7 

6.2 

1.1 

.1 

14.1 

5.1 

5.0 

230-250 

5.5 

3.9 

.3 

9,7 

4.4 

4.0 

(W)  260-280 

5.2 

3.7 

8.8 

4.2 

4.0 

290-310 

5.5 

4.4 

.5 

10.4 

4.7 

4.0 

320-340 

2.6 

1.7 

4.3 

4.3 

4.0 

VARIABLE 

CALH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.8 

//////////// 

TOTALS 

52.5 

35.8 

5.9 

.7  .2  .1 

100.0 

4.5 

4.0 

TOTAL 

NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 

C  -  4  -  75 
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OFKmriNG  LOCXriOM  ’A’ 
USAFXTAC,  ASHEVILLE  EC 


PERCEHTAGB  FRBQUEHCY  OP  OCCUPREHCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  CSSERVATIONS 

STATION  HUHBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGCaUX}  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  AUG  HOURS:  15-17 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.2 

2.5 

.6 

.1 

6.5 

5.1 

4.5 

020-040 

1.8 

1.9 

1.1 

.3  .1 

.1 

5.4 

7.4 

6.0 

050-070 

2.5 

1.6 

2.3 

.4  .1 

6.9 

7,8 

7.5 

(E)  080-100 

2.9 

1.9 

1.5 

.2 

6.6 

6.2 

5.0 

110-130 

3.1 

2.4 

1.4 

.1  .1 

7.1 

6.3 

6.0 

140-160 

3.9 

5.1 

1.7 

.1 

10.8 

5.9 

6.0 

(S)  170-190 

5.4 

6.8 

2.3 

.3 

14.7 

6.3 

6.0 

200-220 

5.8 

3.8 

1.0 

.1 

10.6 

5.1 

4.0 

230-250 

5.7 

3.5 

.6 

.1 

10.0 

4.8 

4.0 

(W)  260-280 

3.7 

2.3 

.6 

6.6 

5.0 

4.0 

290-310 

2.5 

3.3 

.1 

.1 

6.0 

4.9 

5.0 

320-340 

3.7 

1.5 

.3 

.1 

5.6 

4.7 

4.0 

VARIABLB 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.3 

//////////// 

ICnALS 

1  44.2 

36.6 

13.5 

1.8  .3 

.2 

100.0 

5.6 

5.0 

TOTAL 

NUMBER  OF 

CmSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  76 
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cPBiwriira  ijocatiom  ’a- 

USATBIAC,  ASBEVIU.E  RC 


PBRCEHTAGB  FREQUEIKY  OF  OCX;URRBHCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

BIKTION  HUMBER:  747320  3TATI0H  HAKE:  BOUfMAN  AFB/ALAMDGORDO  m  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

liST  TO  UTC:  *  7  MONTH;  AUO  HOURS:  18-20 


DiRBcnai 

(DBGREBS) 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  QE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

3.5 

2.0 

1.7 

.1 

7.4 

5.8 

5.0 

020-040 

2.6 

1.5 

.1 

.2 

4.4 

4.6 

4.0 

050-070 

2.5 

3.3 

.8 

5.4 

5.2 

5.0 

(E)  080-100 

3.2 

.9 

.5 

4.6 

4.6 

4.0 

110-130 

4.6 

2.5 

,3 

.1 

7.5 

4.6 

4.0 

140-160 

6.5 

5.3 

1.6 

,1 

13.4 

5.4 

5.0 

(S)  170-190 

5.1 

5.7 

2.2 

.1 

13.0 

6.2 

6.0 

200-220 

5.6 

2.9 

.5 

.1 

.1 

9.2 

4.8 

4.0 

230-250 

4.1 

1.2 

.2 

5.5 

3.5 

3.0 

(W)  260-280 

2.9 

1.9 

.2 

.1 

5.2 

4.5 

4.0 

290-310 

3.0 

1.0 

.5 

.1 

4.6 

4.7 

3.0 

330-340 

3.8 

1.5 

.8 

.1 

5.2 

5,3 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14.5 

//////////// 

TOTALS 

46.4 

38.6 

9.4 

.9 

.2 

100.0 

4.4 

4.0 

TOTAL 

mJMBBR  OF  OBSBRVATIOnS 

930 

C  -  4  -  77 
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OFBlWTIlie  LOCATIOM  ’A* 
OSAFBIAC,  ASmviLU  RC 


PKRCKWTAGK  FREQUBRCIT  OF  OCCURRERCE  SURFACE  WIHD  DIRECTIOH  VERSUS  WIHD  SPEED 
FROM  HOURLY  CSSERVATIORS 

STATIOM  RUMBKR:  747320  STATIOR  RAKE:  BOLLOHAR  AFB/ALAMOOCRtDO  RM  PERIOD  OF  RECCStD:  ROV  81  -  OCT  91 

LOT  TO  UTC:  +  7  MONTH:  AUG  HOURS:  21-23 


DIRBCTIOR 

(DBORKBS) 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

WIND  SPEND  IN  KNOTS 

-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

4-7 

2.2 

.9 

.1  .1 

8.0 

4.9 

4.0 

020-040 

4.4 

1.2 

.4 

.2 

6.2 

4.4 

3.0 

050-070 

5.7 

.9 

.1 

6.7 

3.2 

2.0 

(E)  080-100 

4.2 

.3 

.1 

4.6 

3.1 

3.0 

110-130 

6.2 

1.6 

.2 

8.1 

3.4 

3.0 

140-160 

6.6 

5.4 

2.2 

.2 

14.3 

5.7 

5.0 

(S)  170-190 

5.6 

4.0 

1.8 

.2 

11.6 

5.B 

5.0 

200-220 

2.9 

2.0 

1.0 

5.9 

5.7 

5.0 

230-250 

1.8 

.8 

.1 

2.7 

4.1 

3.0 

(N)  260-280 

1.6 

.6 

.5 

2.8 

5.2 

4.0 

290-310 

2.6 

1.1 

3.7 

3.6 

4.0 

320-340 

2.4 

2.4 

.4 

5.2 

5.6 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

20.3 

//////////// 

TOIALS 

48.7 

22.5 

7-7 

-7  .1 

100.0 

3.8 

4.0 

TOTAL 

RUKBER  OF  OBSERVATIONS  930 

C  -  4  -  78 
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OPEMTIBC  liOCKnOII  'A* 
inAFXXAC,  ASBBVIIXK  K 


PBRCEHTAGB  FRBQUERCY  of  OCCURRSnCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  aOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NWOER:  747320  STATION  HAMS:  BOUOMAN  AFB/ALAMOOORDO  HM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  *  7  MONTH:  AUO  HOURS:  ALL 

HIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 

1 

5-9 

10-14  15- 

-19  20- 

-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  CE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGKEES)  1 

1 

« 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

5.0 

1.9 

.5 

.0 

.0 

7.4 

4.2 

3.0 

020-040 

4.2 

1.1 

.3 

.1 

.0  .0 

5.7 

4.1 

3.0 

050-070 

3.6 

.8 

.5 

-1 

.0 

5.0 

4.3 

3.0 

(S)  080-100 

3.2 

.6 

.4 

.1 

.0 

4.4 

4.1 

3.0 

110-130 

4.2 

1.5 

.4 

.0 

.0 

6.1 

4.2 

3.0 

140-160 

5.9 

4.0 

.1 

.0 

11.1 

5.0 

4.0 

(S)  170-190 

6.3 

4.7 

M 

.1 

12.2 

5.0 

4.0 

200-220 

5.0 

2.9 

.5 

.0 

.0  .0 

8.5 

4.6 

4.0 

230-250 

3.6 

1.6 

.2 

.0 

5.3 

4.0 

4.0 

(M)  260-280 

3.1 

1.4 

.2 

.0 

4.7 

4.1 

3.0 

290-310 

3.7 

1.9 

.2 

.1 

5.9 

4.2 

4.0 

320-340 

3.8 

1.8 

.3 

.0 

5.9 

4.3 

4.0 

VMOABLB 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

17.7 

//////////// 

TOTALS 

51.6 

24.4 

5.7 

.6 

100.0 

3.7 

4.0 

TOTAL 

NUMBER 

OF  OBSERVATIONS  7440 

0  -  4  -  79 
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OPKRATIIIG  LOCKTIOH  *A’  FBRCENTAGR  FKEQUBHCy  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEXAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  CBSERVATIOHS 

STATION  NIMBBR:  747320  STATION  NAME:  HOLLOHAN  AFB/ALAMO(X»UX>  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  AUG  HOURS:  ALL 


CATEGORy  A:  CEILING  GB 

VISIBILITY 

200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GB  1/2  MILE  (0800  METERS). 
AND/OR 

GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRECTION  1 

1  l-« 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

8.3 

8.3 

1.5 

1.5 

020-040 

4.2 

4.2 

28.0 

25.0 

050-070 

(B)  080-100 

4.2 

4.2 

1-0 

1.0 

110-130 

4.2 

4.2 

8.3 

4.5 

4.5 

140-160 

12.5 

4.2 

16.7 

3.8 

3.0 

(8)  170-190 

8.3 

8.3 

3.0 

3.0 

200-220 

8.3 

4.2 

12.5 

7.0 

4.0 

230-250 

8.3 

8.3 

3.5 

3.5 

(W)  260-280 

290-310 

320-340 

8.3 

8.3 

2.5 

2.5 

VARIABLE 

CALN 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

20.8 

//////////// 

TOTALS 

1  62.4 

8.4  4.2  4.2 

100.0 

4.0 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  24 

C  -  4  -  80 
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opxmthio  iocatich  *a' 

OSAFBXAC,  ASHEVILLB  HC 


PERCKRTAGB  FRBQUEHCY  OP  OCCURREHCB  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATICMS 

SEKTIOR  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  m  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  SEP  HOURS:  00-02 


DIRBCnoil 

(DEGREES) 

1  1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

6.1 

1.6 

7.7 

3.3 

3.0 

020-040 

6.2 

.8 

7.0 

3.1 

3.0 

050-070 

6.6 

.3 

.2 

7.1 

2.8 

2.0 

(E)  080-100 

4.9 

.6 

.1 

5.6 

3.0 

3.0 

110-130 

4.1 

1.0 

.3  .1 

5.6 

4.0 

3.0 

140-160 

7.7 

5.1 

1.3  .2  .1 

14.4 

5.3 

4.0 

(S)  170-190 

5.6 

5.9 

.4 

11.9 

4.9 

5.0 

200-220 

3.8 

1.1 

.9  .1 

5.9 

4.8 

4.0 

230-250 

1.3 

.2 

1.6 

3.3 

3.5 

(W)  260-280 

.9 

.8 

1.7 

4.5 

4.0 

290-310 

2.7 

1.1 

3.8 

3.5 

3.0 

320-340 

4.1 

1.9 

.1 

6.1 

3.8 

3.0 

VARIABLE 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

21.8 

//////////// 

TOTALS 

1  54.0 

20.4 

3.3  .4  .1 

100.0 

3.2 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 

C  -  4  -  81 
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OFEiWTIIIO  LOCKTIOH  ’A' 
USAFETAC,  ASBBVI1J.B  RC 


PERCEHTAGB  PREQUEHCy  OP  OCCURRERCB  SURFACE  WIRD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIORS 

SZATICH  RIMBER:  747320  STATION  RAMS:  HOLLOMAR  AFB/ALAMOec«DO  NM  PERIOD  OF  RECCSiD:  NOV  81  -  OCT  91 

LOT  TO  UTC;  *  7  HORTH:  SEP  HOURS:  03-05 


DIRBCTIOM  1 
(DBGKBBS)  1 

1 

5-9 

WIRD  SPEED  IN  KRCTTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

9.0 

1.8 

.2 

11.0 

3.3 

2.0 

020-040 

7.7 

1.1 

6.8 

2.9 

2.0 

050-070 

7.2 

1.2 

.1 

8.6 

2.9 

3.0 

(E)  080-100 

5.2 

.4 

5.7 

2.4 

2.0 

110-130 

4.7 

1.0 

5-7 

3.1 

3.0 

140  160 

6.7 

2.7 

.4  .1 

9.9 

4.1 

4.0 

(S)  170-190 

3.2 

3.2 

.7 

7.1 

5.1 

5.0 

200-220 

1.7 

1.1 

.1 

2.9 

4.1 

4.0 

230-250 

1.4 

.2 

.1 

1.8 

3.2 

2.0 

(W)  260-280 

1.2 

.3 

.2 

1.8 

3.6 

2.5 

290-310 

2.6 

.2 

2.8 

2.4 

2.0 

320-340 

5,3 

2.0 

.2 

7.0 

4.2 

4.0 

VARIABLB 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

26.6 

//////////// 

TOrCALS 

1  55.9 

15.2 

1.6  .5 

100.0 

2.6 

3.0 

TOTAL  HUMBER  OF  (ffiSERVATXOHS  900 

C  -  4  -  82 
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OPERATIHG  IXXJ^TION  *A* 
UaAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCBIfTAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  StmPACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WINE  SPEED 
Fi«3M  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ ALAMOGORDO  HH  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  61  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  SEP  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIKECnOM  1 
(DEGREES)  1 

X  * 

5-9 

10-14  15-19  2*1-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GK  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(B)  350-010 

8.8 

2.2 

11.0 

3.3 

3.0 

020-040 

7.1 

.3 

.2 

7.7 

2.8 

2.0 

050-070 

2.8 

.4 

.1 

3.3 

3.1 

3.0 

(E)  080-100 

4.7 

.2 

4.9 

2.4 

2.0 

110-130 

5.0 

5.0 

2.3 

7 

140-160 

6.8 

4.2 

1.0  .1 

12.1 

4.8 

4.0 

(8)  170-190 

4.4 

1.9 

.2 

6.6 

3.9 

3.0 

200-220 

2.4 

.7 

3.1 

2  6 

2.0 

230-250 

1.3 

.4 

.1 

1.9 

3.6 

3.0 

(W)  260-280 

1.7 

1.0 

2.7 

3.8 

3.5 

290-310 

2.3 

1.6 

3.9 

3.8 

4.0 

320-340 

5.7 

.7 

.1 

6.4 

2.8 

2.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

31.4 

//////////// 

TCTALS 

53.0 

13.6 

1.7  .1 

100.0 

2.3 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  83 
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0PSBATIII6  LOCATIOII  "A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  ORSBRVATIONS 

STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  +  7  MONTH:  SEP  HOURS:  U9-11 


DIRBCTIOH 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

3.6 

1.7 

.1 

5.3 

4.3 

4.0 

020-040 

1.6 

.6 

.1 

2.2 

3.9 

3.5 

050-070 

.9 

.1 

1.0 

2.2 

2.0 

(E)  080-100 

.9 

-1 

1.0 

3.4 

2.0 

110-130 

2.1 

.8 

2.9 

3.2 

2.0 

140-160 

6.0 

3.9 

1.1  .1 

11.1 

5.0 

4.0 

(S)  170-190 

12.2 

6.7 

1.3  .1 

20.3 

4.3 

4.0 

200-220 

12.8 

2.6 

.4  .2 

.1 

16.1 

3.6 

3.0 

230-250 

4.6 

1.4 

.3 

6.3 

3.8 

3.0 

(H)  260-280 

4.2 

1.8 

.1 

6.1 

3.2 

2.0 

290-310 

3.7 

2.0 

.4 

6.1 

4.4 

4.0 

320-340 

5.4 

1.6 

.3 

7.3 

3.6 

3.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14.1 

//////////// 

TOTALS 

1  58.0 

23.2 

4.2  .4 

.1 

100.0 

3.5 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  84 
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OPHUTIHG  LOCATIOH  ‘A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLB  RC 


PKRCERTA6B  FBEQUENCY  OP  OCCURSENCB  SURFACE  WIHD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  SOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLCMAH  AFB/ALAMOGOKXS  m  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  *  7  MONTH:  SEP  HOURS:  12-14 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010  1 

2.6 

1.9 

.2 

.3 

5.0 

5.4 

4.0 

020-040 

1.1 

.8 

.2 

2.1 

4.4 

4.0 

050-070 

1.2 

.2 

.6 

.1 

2.1 

5.8 

4.0 

(E)  080-100 

1.1 

.8 

1.9 

4.1 

4.0 

110-130 

2.9 

1.1 

.2 

4.2 

3.9 

3.0 

140-160 

5.3 

3.6 

.9 

.1 

9.9 

5.0 

4.0 

(8)  170-190 

7,2 

6.8 

2.3 

.1 

16.4 

5.6 

5.0 

200-220 

7.0 

5.8 

.8 

.3 

13.9 

5.2 

4.0 

230-250 

7.4 

4.9 

.8 

.1 

13.2 

4.7 

4.0 

(W)  260-280 

4.8 

4.1 

.4 

.1  .1 

9.6 

5.3 

4.5 

290-310 

5.3 

4.2 

.6 

10.1 

4.5 

4.0 

320-340 

3.2 

2.4 

.2 

.1 

6.0 

4.6 

4.0 

VARIABLE 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.6 

//////////// 

TCTTALS 

1  49.1 

36.6 

7.2 

.9  .4 

100.0 

4.7 

4.0 

TOTAL 

mJMBEK  OF  OBSERVATIOns  900 

C  -  4  -  85 
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OPKRATIHO  LOCKTION  ’A' 
USAFEXAC,  ASHBVILLB  RC 


PBRCBnAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  C»SERVATIONS 

STATION  HUMBER:  747320  STATIOH  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  HM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  OTC:  +  7  MONTH:  SEP  HOURS:  15-17 


DIRECTIOII 
(DEGREES)  { 

1 

5-9 

10-14  15- 

WIND  SPEED  IN  ENOTS 

19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

2-7 

2.2 

.8 

.1 

5.8 

5.6 

5.0 

020-040 

1.9 

.9 

-7 

.2 

3.7 

6.1 

4.0 

050-070 

1.4 

.9 

1.2 

.2 

3.8 

7-1 

6.0 

(B)  080-100 

1.6 

.6 

.6 

.3 

3.0 

6.3 

4.0 

110-130 

3.2 

1.2 

.3 

.1 

4.9 

4.4 

3.5 

140-160 

5.3 

4.9 

2.2 

-1  .1 

12.7 

5.9 

5.0 

(S)  170-190 

6-7 

6.2 

3.1 

.1  .1 

16.2 

6.2 

6.0 

200-220 

4.7 

5.2 

1.6 

to 

11.9 

6.1 

5.0 

230-250 

4.8 

3.2 

1.9 

.1 

10.0 

5.6 

5.0 

(W)  260-280 

2.9 

3.7 

.3 

.1 

7.0 

5.3 

5.0 

290-310 

5.6 

2.3 

.7 

8.6 

4.4 

4.0 

320-340 

3.2 

2.4 

.6 

6.2 

4.7 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.3 

Illinium 

TOTALS 

1  44.0 

33.7 

14.0  1 

.3  .5  .1 

100.0 

5.3 

5.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 

C  -  4  -  86 
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OPEMTIRG  UICKTIOR  ’A’ 
USAFBIAC.  ASBEVILLB  HC 


PERCKRTA6B  FREQUBHCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


SYKTIOR  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFByALANOOORDO  IM 

LST  TO  UTC:  +  7 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


PERIOD  OP  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 
MONTH:  SEP  HOURS:  18-20 


ontBcnoH 

(DEGREES) 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6B  65 

TOTAL 

% 

(N)  350-010 

2.1 

.9 

.6 

.1 

3.7 

020-040 

2.9 

.8 

.2 

3.9 

050-070 

3.7 

1.8 

.3 

5.8 

(E)  080-100 

3.4 

.9 

.2 

4.6 

110-130 

5.7 

2.4 

.4 

.1 

8.7 

140-160 

8.0 

6.2 

1.8 

.1 

16.1 

(8)  170-190 

6.4 

7.1 

1.8 

.1 

15.4 

200-220 

5.1 

1.6 

.3 

.1 

7.1 

230-250 

3.1 

2.1 

.2 

5.4 

(W)  260-280 

2.3 

.6 

.1 

3.0 

290-310 

2.7 

1.0 

.2 

.1 

4.0 

330-340  1 

2.9 

1.6 

.1 

4.6 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

17.8 

TCTALS 

48.3 

27.0 

6.2 

.6 

100.0 

WIND  WIND 

5.6  4. 

3.7  4. 

4.4  4. 

3.9  3. 

4.1  4. 

5.4  5. 

5.6  5. 

4.0  3. 

3.9  4. 

2.9  2. 

4.1  3. 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  87 
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OPERATIHG  LOCKTIOH  *A’ 
USAFBinC,  ASBEVILLB  RC 


PEBCERTAGB  FRBgUEHCY  OF  OCCURRSRCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRQH  HOURLY  (»SERVATIONS 

SIAXIOH  NUMBER:  747320  STATIOH  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LSI  TO  OTC:  ♦  7  MONTH:  SEP  HOURS;  21-23 


DIRECTION 

(DBeREBS) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIRD  SPEED  IH  KRCO^S 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

a?0TAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2-7 

1.3 

.2 

4.2 

4.2 

4.0 

020-040 

2.6 

.9 

3.4 

3.5 

3.0 

050-070 

5.2 

1.0 

.3 

6.6 

3.7 

3.0 

(E)  080-100 

5.0 

.2 

.1 

5.3 

2.9 

2.0 

110-130 

6.7 

1.2 

.4  .1 

.1 

8.6 

4.0 

3.0 

140-160 

9.1 

5.8 

2.1  .3 

17.3 

5.2 

4.0 

(8)  170-190 

6.3 

7.7 

1.0 

15.0 

5.4 

5.0 

200-220 

2.9 

1.7 

.2  .2 

5.0 

4.8 

3.0 

230-250 

1.4 

.7 

.1 

2.2 

4.0 

2.5 

(W)  260-280 

2.4 

.4 

.1 

3.0 

4.0 

4.0 

290-310 

2.6 

1.1 

.1  .1 

3.9 

4.3 

4.0 

320-340 

4.6 

1.9 

.3 

6.8 

4.2 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

18-7 

//////////// 

TOraLS 

1  51.5 

23.9 

4.6  1.0 

.1 

100.0 

3.6 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  88 
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OPKRKriHG  lOCATIOH  *A* 
USAFBIAC,  ASBEVIIXB  RC 


PERCElfTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOUXMAN  AFB/ALAMaoORDO  IM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

L5T  TO  UTC:  *  7  MONTH:  SEP  HOURS:  ALL 


DIRBCTIOR 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

-19 

imfD  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

4.7 

1.7 

.2 

.1 

6.7 

4.1 

3.0 

020-040 

3.9 

.8 

.2 

.0 

4.8 

3.5 

3.0 

050-070 

3.6 

.8 

.4 

.0 

4.8 

3.8 

3.0 

(E)  080-100 

3.3 

.5 

.1 

.1 

4.0 

3.3 

2.0 

110-130 

4.3 

1.1 

.2 

.1 

.0 

5.7 

3.7 

3.0 

140-160 

6.9 

4.5 

1.4 

.2 

.0 

12.9 

5.1 

4.0 

(S)  170-190 

6.5 

5.7 

1.4 

.1 

.0 

13.6 

5.2 

5.0 

200-220 

5.0 

2.5 

.5 

.1 

.1  .0 

8.2 

4.6 

4.0 

230-250 

3.2 

1.7 

.4 

.0 

5.3 

4.5 

4.0 

(W)  260-280 

2.6 

1.6 

.2 

.0 

.0 

4.3 

4.4 

4.0 

290-310 

3.4 

1.7 

.3 

.0 

5.4 

4.1 

4.0 

320-340 

4.3 

1.8 

.2 

.0 

6.4 

4.0 

4.0 

VARIABLE 

CKUI 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

17.8 

//////////// 

TOTAIS 

51.7 

24.4 

5.5 

.7 

.1 

100.0 

3.6 

4.0 

1 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7200 

C  -  4  -  89 
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OPBRATim  I.OCATIOII  ’A’ 
USAFBTAC,  ASBSVIUiC:  HC 


PERCBRTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOH  HUMBER:  747320  STATIOM  NAME:  BOLDOHAH  AFB/ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  -f  7  MONTH:  SEP  HOURS:  ALL 


CATBQORY  A:  CBILIRQ  CB  200  BVT  LESS  TRAM  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  TRAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITB  CEILING  GE  200  FEET. 


WIND  SPETO  IN  KNOTS 


DIRBCTIOII  1 

1  1-4  5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DBGRBBS) 

1 

% 

WIHD 

WIND 

(N)  350-010 

3.2  9.7 

12.9 

5.8 

5.5 

020-040 

6.5 

6.5 

5.5 

5.5 

050-070 

3.2 

3.2 

10.0 

10.0 

(E)  080-100 

110-130 

140-160 

3.2 

3.2 

6.5 

7.0 

7.0 

(S)  170-190 

3.2 

6.5 

9.7 

10.0 

10.0 

200-220 

3.2  3.2 

6.5 

3.5 

3.5 

230-250 

3.2 

3.2 

7.0 

7.0 

(W)  260-280 

3.2 

3.2 

5.0 

5.0 

290-310 

6.5 

6.5 

7.0 

7.0 

320-340 

6.5 

6.5 

4.0 

4.0 

VARIABLB 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

35.5 

//////////// 

TOTALS 

16.1  35.5 

12.9 

100.0 

4.2 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  31 


C  -  4  -  90 
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OraUTinO  LOCATIOR  *A'  PBRCRIITA6B  FBEQUEHCY  OP  CXX;URRBNCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

inAFEXAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SIKTIOH  HUICER:  747320  STATION  HAHB:  BOLLOHAN  AFB/AUHOOORDO  IM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  OCT  HOURS:  00-02 


DIRECnOH  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

WIHD  SPEED  IH  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-14  35-39  40-49  50-64  6S  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

8.1 

2.7 

.9 

11.6 

4.2 

3.0 

020-040 

8.9 

1.0 

.2 

10.1 

3.1 

3.0 

050-070 

7.4 

.2 

.1 

7.7 

2.8 

2.5 

(E)  080-100 

4.4 

.2 

.1 

4.7 

2.7 

2.0 

110-130 

6.5 

1.5 

.1 

8.1 

3.0 

2.0 

140-160 

8.1 

3.3 

.8 

12.2 

4.4 

4.0 

(S)  170-190 

2.9 

2.8 

.3 

6.0 

5.1 

5.0 

200-220 

1.5 

.9 

.4  .1 

2.9 

5.6 

4.0 

230-250 

.6 

.3 

.3  .2 

1.5 

7.5 

6.5 

(W)  260-280 

.9 

.1 

1.0 

2.9 

3.0 

290-310 

1.8 

.9 

2.7 

3.8 

3.0 

320-340 

4.2 

1.0 

.2 

5.4 

3.7 

3.0 

VARIABLE 

ClUif 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

26.1 

//////////// 

TOTALS 

1  55.3 

14.9 

3.4  .3 

100.0 

2.8 

3.0 

TOTAL  NONBBR  OF  OBSERVATIONS  930 

C  -  4  -  91 
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(X>EIWnilO  LOCKTIOil  'A* 
USAFBTAC,  ASHBVIU.B  PC 


PERCENTAGE  FBEQUERCy  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747320  STATION  HAKE:  BOLLOHAH  AFB/ALAMOGORDO  NN  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  +  7  MONTH:  OCT  HOURS;  03-05 


DIRBCTIOII 

(DK6REBS) 

1-4 

5-9 

WIRD  SPB8D  III  lOfOTS 

10-14  15-19  : 0-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

8.7 

2.3 

.1 

11.1 

3.6 

3.0 

020-040 

13.3 

1.3 

.1  .1 

OD 

2.8 

2.0 

050-070 

9.4 

1.0 

.1 

10.4 

2.9 

2.0 

(E)  080-100 

5.4 

.3 

5.7 

2.6 

2.0 

110-130 

4.6 

1.2 

5.8 

3.5 

3.5 

140-160 

6.5 

2.5 

.1 

9.0 

4.0 

4.0 

(8)  170-190 

2.7 

1.4 

.3 

4.4 

4.6 

4.0 

300-220 

1.5 

.8 

.2 

2.5 

4.5 

3.0 

230-250 

1.2 

.1 

1.3 

2.6 

2.0 

(W)  260-280 

1.2 

.1 

1.3 

2.8 

2.5 

290-310 

2.6 

.1 

2.7 

2.8 

3.0 

320-340 

4.3 

1.0 

5.3 

3.3 

3.0 

V7UUABLK 

CAXJf 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

25.7 

//////////// 

TOTALS 

61.4 

12.1 

.9  .1 

100.0 

2.4 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 

C  -  4  -  92 
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OPERKTIIIG  uxxncm  *A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCBirrAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  IfIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SCKTION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB /ALAMOGORDO  m  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  *  7  MONTH:  OCT  HOURS:  06-06 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

5.8 

2.5 

.3 

8.6 

3.6 

3.0 

020-040 

7.4 

.8 

.1 

8.3 

2.8 

2.0 

050-070 

7.8 

.4 

8.3 

2.3 

2.0 

(B)  080-100 

3.5 

.1 

3.7 

2.5 

2.0 

110-130 

4.2 

.9 

5.1 

3.1 

3.0 

140-160 

5.5 

4.4 

9.9 

4,2 

4.0 

(8)  170-190 

3.3 

2.2 

.2 

5.7 

4.0 

4.0 

200-320 

2.4 

.4 

.2  .1 

3.1 

4.0 

2.0 

230-250 

1.2 

.3 

1.5 

3.1 

2.0 

(W)  260-280 

2.6 

.1 

2.7 

2.2 

2.0 

290-310 

2.5 

.1 

2.6 

2.5 

2.0 

320-340 

4.7 

1.3 

6.0 

3.1 

2.5 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

34.6 

IlllltUIIII 

TOTALS 

1  50.9 

13.5 

.8  .1 

100.0 

2.1 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  93 
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OFEBATIRG  VOCKClCm  ‘h' 
USAFKTKC,  ASBEVILLE  HC 


FERCENThGB  FBEQUEHCy  OF  OCCUBRENCS  SURFRCB  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUNBKR:  747320  STATION  NAME:  BOLLOHAM  AFB/ALAMOGORDO  NH  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  +  7  HONTH:  OCT  HOURS:  09-11 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.8 

1-5 

1.6  .2 

5.2 

7.0 

6.0 

020-040 

.9 

.5 

1.4 

4.2 

3-0 

050-070 

.6 

.1 

.8 

2.7 

2.0 

(B)  080-100 

1.3 

.1 

1.4 

2.4 

2.0 

110-130 

1.8 

.5 

.5 

2.9 

5.1 

4.0 

140-160 

6.5 

4.5 

1.0  .1 

12.0 

5.0 

4.0 

(8)  170-190 

13.0 

7.7 

1.9  .1 

22.8 

4.7 

4.0 

200-220 

8.7 

4.1 

1.0 

13.8 

4.2 

4.0 

230-250 

4.6 

2.4 

.4 

7.4 

4.2 

3.0 

(W)  260-280 

3.4 

1.1 

.3 

.1 

4.9 

4.2 

3.0 

290-310 

5.2 

1.5 

6.7 

3.6 

4.0 

320-340 

3.8 

1.4 

.4 

5.6 

4.3 

4.0 

VMOABUI 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

15.2 

//////////// 

TOTALS 

51.6 

25.4 

7.1  .4 

.1 

100.0 

3.9 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  94 
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0PEMTIII6  LOCKnOM  ’K'  PBRCSHTAGB  FRBQUBNCY  OP  OCCURKSHCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFECAC,  ASHEVILLE  EC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SEATION  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOOORDO  HM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  7 

MOffTH:  OCT 

HOURS:  12-14 

DlRECnON 

(DEGRESS) 

1-4 

5-9 

10-14  15 

HIND  SPEED  IN  KNOTS 

-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64 

6B  65  TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.9 

1.5 

.4 

3.9 

5.2 

4.5 

020-040 

.8 

.2 

.1 

.1 

1.2 

5.5 

4.0 

050-070 

.8 

-3 

1.1 

3.8 

3.0 

(E)  080-100 

.4 

.4 

.9 

4.1 

4.0 

110-130 

2.4 

.5 

.3 

3.2 

3.9 

3.0 

140-160 

2.9 

1.9 

.3 

9.1 

6.3 

5.0 

(S)  170-190 

7.1 

3.5 

.2 

19.8 

5.8 

5.0 

200-220 

8.7 

5.4 

1.9 

.5  .1 

16.7 

5.5 

4.0 

230-250 

5.3 

3.7 

2.2 

.2 

11.3 

5.9 

5.0 

(W)  260-280 

5.1 

3.2 

.4 

.1 

8.8 

4.6 

4.0 

290-310 

5.9 

3.8 

.2 

9.9 

4.3 

4.0 

320-340 

3.4 

2.4 

.6 

6.5 

4.9 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  7 . 7 

//////////// 

TOTALS 

47.6 

31.4 

11.5 

1.4  .1 

100.0 

4.9 

4.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  95 
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OPBRATIHG  IXX»TIOII  *A* 
USAFSmC,  ASHEVILLE  HC 


PBRCEinAGB  FRSgUBIfCy  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  CSSERVATIONS 

STATIOH  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAHOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LOT  TO  UrC:  ♦  7  MONTH:  OCT  HOURS:  15-17 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

! 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOIVX 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1.8 

2.3 

.1 

.1  .1 

4.4 

5.4 

5.0 

020-040 

1.5 

.4 

.1 

.1 

2.2 

3.9 

3.0 

050-070 

.4 

.3 

.2 

1.0 

5.9 

6.0 

(B)  080-100 

-5 

.5 

.2 

1.3 

6.0 

7.5 

110-130 

2.8 

1,0 

.1 

.2 

4.1 

4.3 

3.0 

140-160 

5.9 

5.5 

1.0 

.3 

12.7 

5,2 

5,0 

(8)  170-190 

5.8 

6.0 

3.2 

.1  .4 

15.6 

6.7 

6.0 

200-220 

5.4 

4.4 

1.5 

.4  .1 

11.8 

6.0 

5.0 

230-250 

4.6 

4.1 

1.7 

.5  .1 

11.1 

6.5 

6.0 

(W)  260-280 

5.4 

1.4 

.6 

7.4 

4.1 

3.0 

290-310 

5.5 

2.9 

.1 

8.5 

3.9 

4.0 

320-340 

4.5 

2.2 

.2 

6.9 

3.9 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

13.0 

inniiimi 

TOTALS 

44.1 

31.0 

9.0 

1.7  ,7 

100.0 

4.7 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  929 
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OPBRATIHG  UX»nOlf  *A*  PBRCEHTAGB  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBXAC,  ASHEVILLE  HC  FROH  HOURLY  OBSERVATION'S 


STATION  NUMBER:  747320  SIATION  NAME:  BOLLGHAN  AFB/ALAMOOORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  •  OCT  91 

LST  TO  UTC;  ♦  7  MONTH:  OCT  HOURS:  18-20 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1  1-4 

5-9 

10-14  15- 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

3.0 

1.2 

.3 

.3 

4.9 

5.2 

4.0 

020-040 

5.0 

.5 

.1 

.1 

5.7 

3.5 

3.0 

050-070 

5.9 

.8 

,1 

.2 

7.0 

3.6 

3.0 

(B)  080-100 

9.4 

1.1 

10.5 

3.0 

3.0 

110-130 

7.9 

1.6 

.1 

9.6 

3.4 

3.0 

140-160 

8.3 

4.5 

.6 

13.5 

4.5 

4.0 

(S)  170-190 

6.4 

5.0 

.5 

.1 

12.0 

4.9 

4.0 

200-220 

2.8 

2.0 

.4 

,1  ,1 

5.5 

5.5 

4.0 

230-250 

2.2 

.8 

.3 

.1  ,1 

3.5 

5.6 

4.0 

(W)  260-280 

2.7 

.3 

.2 

.1 

3.3 

3.B 

2.0 

290-310 

1.8 

.5 

2.4 

3-4 

3.0 

320-340 

1.5 

.2 

.4 

.1 

2.3 

5.0 

3.0 

VARIABLE 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

20.0 

imiiiiiin 

TOTALS 

56.9 

18.5 

3.0 

.9  .4 

100-0 

3.4 

4.0 

TOTAL 

mjNBER  OF  OBSBRVKriGHS  927 

C  -  4  -  97 
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OFBRATIHG  {.OCKTIOII  *A' 
USAFEXAC.  ASHBVILLB  HC 


PERCENTAGE  FREQUBHCy  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLy  OBSERVATIONS 

STAnOR  NUHBER:  747320  STATION  NAME:  SaLDOMAH  AFB/ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  +  7  MOHTB:  OCT  HOURS:  21-23 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

3.7 

2.7 

.6 

7.0 

5.0 

4.0 

020-040 

6.4 

.9 

.1 

7.3 

3.1 

3.0 

050-070 

7.4 

.6 

.1 

8.2 

3.0 

2.0 

(E)  080-100 

6.4 

.8 

.1 

7.2 

3.1 

3.0 

110-130 

7.0 

1.7 

.1 

8.8 

3.2 

3.0 

140-160 

11.9 

5.2 

.2 

17.3 

3.9 

4.0 

(S)  170-190 

5.2 

3.8 

.6 

9.6 

4.9 

4.0 

200-220 

1.5 

1.5 

.5 

3.6 

5.8 

6.0 

230-250 

1.0 

.9 

1.8 

3.8 

3.0 

(W)  260-280 

1.2 

.6 

1.8 

4.0 

3.0 

290-310 

.9 

1.0 

.1 

1.9 

4.8 

5.0 

320-340 

2.6 

1.2 

.2 

4.0 

4.3 

4.0 

VKRIABLB 

CALN 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

21.4 

//////////// 

TCn3U.S 

55.2 

20.9 

2.5 

.1 

100.0 

3.1 

3.0 

TOTAL  NUHBER  OF  OBSERVATIONS  927 


C  -  4  -  98 
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OPERKriHG  LOCKTIOH  'A' 
UBAFBXAC,  ASBEVILLK  RC 


PKRCEirEAGB  FREQUEHCY  OF  OCCURHENCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLOMAN  AFB /ALAMOGORDO  IM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  OCT  HOURS:  ALL 


DIRBCnOII  1 

1 

5-9 

10-14  15- 

WIND  SPEBD  m 

-19  20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

1 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

4.4 

2.1 

.6 

.1  .0 

7,1 

4.6 

4.0 

020-040 

5.5 

,1 

-1 

.0  .0 

6.4 

3.1 

3.0 

050-070 

5.0 

.5 

-1 

.0 

5.6 

3.0 

2.0 

(B)  080-100 

3.9 

.4 

.1 

4.4 

3.0 

2.0 

110-130 

4.6 

1.1 

.2 

.0 

5.9 

3.5 

3.0 

140-160 

7.1 

4.1 

.7 

,1 

12.0 

4.6 

4.0 

(S)  170-190 

6.0 

4.5 

1.3 

.1  .1 

12.0 

5.3 

4.0 

200-220 

4.1 

2.4 

.8 

.2  .0 

7.5 

5.2 

4.0 

230-250 

2.6 

1.6 

.6 

.1  .0 

4.9 

5.5 

4.0 

(W)  260-280 

2.8 

.9 

.2 

.0  .0 

3.9 

4.0 

3.0 

290-310 

3.3 

1.3 

.1 

4.7 

3.8 

4.0 

320-340 

3.6 

1.3 

.3 

.0 

5.2 

4.0 

3.0 

VARIABLE 

CALN 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

20.5 

//////////// 

TOTALS 

1  52.9 

20.9 

5.1 

.6  .1 

100.0 

3.4 

4.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

7433 

C  -  4  -  99 


USAFETAC/DS— 92/277  —  Pago  152 


OPERATIRG  LOCATIOH  ’A" 
USAFBXAC,  ASHBVILLB  HC 


PBRCEHTASt.  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOUXDNAN  AFB/ALAMOGORDO  NN  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LSI  TO  UTC:  +  7  MONTH:  OCT  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GB  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRECTION 

1  1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

HEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  I 

1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

3.8 

11.3 

1.9  1.9 

18.9 

7.7 

7.0 

020-040 

3.8 

3.8 

6.5 

6.5 

050-070 

1.9 

1.9 

2.0 

2.0 

(B)  080-100 

3.8 

3.8 

2.0 

2.0 

110-130 

1.9 

1.9 

3.8 

7.0 

7.0 

140-160 

3.8 

1.9 

5.7 

11.3 

7.0 

7.5 

(S)  170-190 

3.8 

3.8 

1.5 

1.5 

200-220 

5.7 

1.9 

7.5 

4.3 

3.5 

23C-250 

3.8 

1.9 

5.7 

6.3 

4.0 

(W)  260-280 

7.5 

7.5 

3.5 

3.5 

290-310 

1,9 

1.9 

3.8 

4.5 

4.5 

320-340 

7-5 

5.7 

13-2 

4.3 

3.0 

VARIABLE 

CALH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

15.1 

//////////// 

TOTALS 

45.4 

26.5 

11.4  1.9 

100.0 

4.6 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  53 

C  -  4  -  100 
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OPOUTIIIG  UXATIOII  *A' 

usafkem;,  asbbvillb  rc 


PBRCBIIXACB  FRBQUBNCY  OF  OCCURRBRCB  SURFACE  WIND  DIRECTIOl  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

SEATIOH  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLOMAM  AFB/ALAMOOORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  +  7  MONTH:  NOV  HOURS:  00-02 


DIRECnOH 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

HIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-lS  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

12.4 

2.4 

.1  .1 

15.1 

3.5 

3.0 

020-040 

9.4 

1.4 

.1 

11.0 

3.1 

3.0 

050-070 

6.8 

.4 

7-2 

2.7 

3-0 

(E)  080-100 

4.7 

.4 

5.1 

2.7 

2.5 

110-130 

6.1 

1.6 

.2 

7.9 

3.4 

3.0 

140-160 

8.0 

3.9 

.9 

12.8 

4.4 

4.0 

(8)  170-190 

2.4 

1.6 

.6 

4.6 

5.0 

4.0 

200-220 

1.4 

.9 

.4  .1 

2.9 

6.0 

5.0 

230-250 

•  7 

1.1 

.8 

2.6 

7.4 

8.0 

(W)  260-280 

.6 

.6 

.4  .2 

1.8 

7.4 

6.5 

290-310 

2.1 

.4 

.1 

2.7 

3.7 

3.0 

320-340 

2.9 

.2 

.3 

3.4 

3.4 

2.0 

VMUABLB 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

23.0 

//////////// 

TCfEALS 

1  57.5 

14.9 

3.7  .4  .1  .1 

100.0 

3.0 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIGIfS  900 

C  -  4  -  101 
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OPBRATIHG  LOCKTIOH  ’A’ 
USARIAC,  ASHBVILLB  HC 


FERCEDTAGE  FREQUEHCY  OF  OCCURRRHCB  SURFACE  WIHD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  aOURLF  OBSERVATIONS 

STATICII  NIMBER:  747320  STATICM  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGOROO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  *  7  HCKTIS:  NOV  HOURS:  03-05 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCTIOII 

(DBGRBBS) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIHD 

(N)  350-010 

8.B 

3.8 

.4 

13.0 

3.9 

3.0 

020-040 

9.9 

.9 

10.8 

2.8 

3.0 

050-070 

8.0 

.3 

8.3 

2.6 

2.0 

(E)  080-100 

6.2 

.2 

6.4 

2.3 

2.0 

110-130 

5.2 

1.7 

.2 

7.1 

3-7 

3.0 

140-160 

6.3 

4.8 

.6 

11.7 

4.6 

4.0 

(S)  170-190 

2.6 

1.4 

.1 

4.1 

4.3 

4.0 

200-220 

1.3 

.7 

.3 

2.3 

5.0 

4.0 

230-250 

1.0 

.7 

.3  .1 

2.1 

5.8 

5.0 

(W)  260-280 

1.1 

.6 

1.7 

3.9 

3.0 

290-310 

1.4 

.4 

.1 

2.0 

4.0 

2.5 

320-340 

3.1 

1.3 

.3  .1 

4.9 

4.3 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

25.6 

//////////// 

TOTALS 

54.9 

16.8 

2.2  .3 

100.0 

2.8 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  102 
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oPBRKrnia  uxatior  'a- 
vaurmc,  asbevillb  kc 


PRRCERTASB  FREQUEHCY  OF  OCCURRSHCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATtOHS 

SXKTIOR  NUeSR:  747320  STATION  NAME:  BOLLOMAN  AFB /ALAMOGORDO  m  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  *  7  MONTH:  NOV  HOURS:  06-08 


DIRBCnOH  1 
(GSGSIBBS)  1 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GS  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

mi 

2.1 

.4 

9.7 

4.0 

3.0 

020-040 

1.2 

6.2 

3.1 

3.0 

050-070 

8.0 

8.0 

2.2 

2.0 

(B)  080-100 

7.0 

.2 

7.2 

2.3 

2.0 

110-130 

7.2 

2.0 

.2  .1 

9.6 

3.6 

3.0 

140-160 

5.7 

5.3 

.4  .1 

11.6 

4.8 

5.0 

(S)  170-190 

2.8 

1.6 

.2 

4.6 

4.4 

4.0 

200-220 

1.7 

.3 

.6 

2.6 

4.4 

2.0 

230-250 

.6 

.2 

.3 

1.1 

6.3 

4.0 

(W)  260-280 

1.4 

.3 

.1 

1.9 

4.1 

3.0 

290-310 

2.1 

.3 

.1 

2.6 

2.9 

2.0 

320-340 

2-7 

1.1 

.6 

4.3 

4.8 

4.0 

VARIABLB 

1 

CAUI 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

30.8 

//////////// 

TOTALS 

1  51.3 

14.6 

2.9  .2 

100.0 

2.6 

3.0 

TOTAL  NOKBER  OF  OBSERVATIONS  900 

C  -  4  -  103 
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OPBRATIHG  LOCATIOH  *A" 
USAFBTAC,  ASBSVILLE  RC 


PBRCEMTAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STAnOH  NIMBER:  747320  STATIOH  NAME:  BOLLOHAN  APB/ALAHOGORDO  NM  PERIOD  OF  flSCOBIit  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  OTC:  *  7  HONTB:  NOV  HOURS:  09-11 


DIRECriOH 

(DB6RESS) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OR  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

2.0 

4.4 

2.8 

.7  .1 

10.0 

8.2 

8.0 

020-040 

1.1 

.8 

.2 

2.1 

5.1 

4.0 

050-070 

.3 

.1 

-1 

.6 

5.0 

3.0 

(R)  080-100 

1.4 

.1 

1.6 

2.3 

2.0 

110-130 

4.0 

1.0 

.2 

5.2 

3.5 

2.0 

140-160 

7.3 

6.7 

2.2 

.8  .1 

17.1 

6.0 

5.0 

(8)  170-190 

11.2 

6.2 

.8 

.1 

18.3 

4.3 

4.0 

200-220 

6.1 

1.8 

1.1 

.2 

9.2 

4.4 

3.0 

230-250 

3.3 

2.0 

1.1 

.1 

6.6 

5.4 

4.0 

(H)  260-280 

3.1 

1.0 

.8 

.1 

5.0 

5.1 

4.0 

290-310 

2.4 

1.1 

.1 

3.7 

4.1 

4.0 

320-340 

2.7 

1.0 

1.2 

.2 

5.1 

e.i 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

iinimiimiinniinimmiuiiiummiiiiiiiiiinimiiuiiiiimiiiii 

15.6 

miniiiin 

TOTALS 

44.9 

26.2 

10.6 

2.0  .3 

,1 

100.0 

4.5 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSBRVATICRIS 

900 

C  -  4  -  104 
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OFBRKrnO  lOCATICR  'A* 
IISAFKXAC,  ASHEVILLB  NC 


PBRCBirrAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  SOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUNBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOOORDO  IM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LSI  TO  UTC:  *  7  MONTH:  NOV  HOURS:  12-14 


DIRBCnCN  1 
(DKGRBB8)  | 

1-4 

5-9 

10-14  15 

WIND  i 

-19  20-24 

SPEED  IN  KNOTS 

25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.1 

3.7 

1.3 

.2 

8.3 

6.1 

6.0 

020-040 

.9 

.1 

.7 

.1 

1.8 

6.8 

4.5 

050-070 

.2 

.4 

.7 

5.2 

5.0 

(E)  080-100 

.9 

.1 

1.0 

2.4 

2.0 

110-130 

2.0 

.4 

.1 

2.6 

3.5 

2.0 

140-160 

4.4 

3.3 

1.4 

.2 

9.4 

5.7 

5.0 

(8)  170-190 

8.0 

5.6 

1.4 

.7  .2 

.1 

16.0 

5.8 

4.5 

200-220 

6.4 

4.6 

3.0 

.6  .3 

14.9 

6.6 

6.0 

230-250 

4.2 

3.0 

1.9 

.3  .2 

9.7 

6.6 

5.0 

(H)  260-280 

5.3 

B 

7.8 

4.7 

4.0 

290-310 

n 

B 

.4 

.3  .1 

8.7 

5.6 

5.0 

320-340 

B 

1.8 

.6 

8.7 

6.6 

6.0 

VKRIABLB 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.6 

//////////// 

TOTALS 

1  43.6 

28.7 

12.8 

3.1  .8 

.1 

100.0 

5.3 

5.0 

TOTAL 

RUKBKR  OF 

OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  105 
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OPBWiTIlia  LOCATION  *A* 
USAFffnc,  ASHRVILLB  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRB?CE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIGH  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAH0GC»U}O  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  61  -  OCT  91 

LST  TO  UPC:  ♦  7  MONTH:  NOV  HOURS:  15-17 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(If)  350-010 

4.0 

3.4 

.2 

.1 

7.8 

4.9 

4.0 

020-040 

.9 

.7 

.7 

.2 

2.4 

7.5 

7.5 

050-070 

.7 

.3 

.2 

1.2 

5.2 

3.0 

(B)  080-100 

1.3 

.1 

1.4 

2.7 

3.0 

110-130 

3.3 

.8 

4.1 

3.1 

2.0 

140-160 

6.0 

2.4 

.9 

.1 

9.4 

4.6 

4.0 

(S)  170-190 

7.1 

4.4 

1.9 

.2 

13.7 

5.7 

4.0 

200-220 

6.3 

3.1 

2.4 

.2  .1 

12.2 

5.8 

4.0 

230-250 

4.2 

2.2 

2.0 

.4  .2 

9.1 

6.4 

5.0 

(W)  260-280 

5.3 

1.6 

-7 

.2  .2 

8.0 

4.9 

3.0 

290-310 

4.8 

X.B 

.6 

.2 

7.3 

4.4 

3.0 

320-340 

3.6 

2.7 

1.0 

.2 

7.4 

6.0 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

15.8 

//////////// 

TOniLS 

47.5 

23.5 

10.6  1 

.8  .4  .1 

100.0 

4.5 

4.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 

C  -  4  -  106 
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GPERKrnia  locatich  *a’ 
USAFEXAC,  ASntVIIiB  IK 


PERCERTAGE  FRBQUEHCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


SmiON  NUHBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLOMAN  AFB/ALAMOOORDO  IM 

LST  TO  UTC:  ♦  7 


PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 
HONTB:  NOV  HOURS:  18-20 


DIRECTION 

(OEOIEES) 


(N)  350-010 
020-040 
050-070 
(E)  080-100 
110-130 
140-160 
(S)  170-190 
200-220 
230-250 
(W)  260-280 
290-310 
320-340 


VARIABLE 

CALM 

TOTALS 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


1>4 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

5.1 

1.6 

.7 

7-3 

4.2 

6.0 

1.1 

.1 

7.2 

3.1 

9.2 

1.3 

.1 

10.7 

3.2 

8.6 

.6 

.1 

9.2 

3.0 

5.8 

2.3 

.2 

8.3 

3.9 

5.3 

3.4 

.4 

.1 

9.3 

4.7 

4.6 

2.7 

.9 

.1 

8.2 

5.0 

1.9 

1.7 

.7 

.3  .1 

4-7 

7.1 

1.0 

1.7 

1.0 

.1  .2 

4.0 

7.8 

2.2 

.6 

.6 

3.3 

5.0 

1.6 

.6 

.1 

2.2 

3.9 

3.6 

1.1 

.1 

4.8 

3.7 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  20.7  llllllllllll 

54.9  18.7  5.0  .6  .2  .1  100.0  3.4  4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  107 
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OFBRATIlia  LOCKTIOII  *A* 
USAFRAC,  ASBEVILLB  HC 


FBHCBHTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  C8SERVATIONS 

STATIOH  NUMBER:  747320  STATICR  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAM0G(NU)0  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  *  7  MONTH:  NOV  HOURS:  21-23 


DIRBCTIOn 

(DBORBBS) 

1-4 

5-9 

WIHD  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6B  65 

lOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

6.6 

2.0 

.6  .2 

9.3 

4.1 

3.0 

020-040 

7.3 

1.1 

.3 

8.8 

3.3 

3.0 

050-070 

9.1 

.6 

9.7 

2-7 

2.0 

(E)  080-100 

5.3 

.4 

5.8 

3.1 

3.0 

110-130 

5.8 

1.4 

.1  .1 

7.4 

3-5 

3.0 

140-160 

8.0 

4.0 

.6  .1 

12.7 

4.6 

4.0 

(3)  170-190 

3.4 

2.9 

.2 

6.6 

4,7 

4.0 

200-220 

1.6 

1.1 

.4  .1  .1 

3.3 

6.3 

5.5 

230-250 

1.6 

1.0 

.6  .2 

3.3 

6.5 

5.5 

(W)  260-280 

1.6 

.4 

.4 

2.4 

5.3 

3.5 

290-310 

1.4 

.9 

2.3 

3.8 

3.0 

320-340 

3.2 

.7 

.2 

4.1 

3.9 

3.0 

VIWIABLB 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

24.2 

//////////// 

TOTALS 

1  54.9 

16.5 

3.4  .7  .1 

100.0 

3.1 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  CSSERVATIONS  900 

C  -  4  -  108 
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OPSRATHIG  LOCATIOR  "A* 
U8AFBCAC,  ASHBVZLUE  NC 


PBRCSirEAGB  FRBQUEIiCY  OP  OCCURRBIfCB  SUBFACB  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
PROM  BOURLY  OBSBKVATIGHS 

SIWriOR  miICBR:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  m  PERIOD  OP  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  *  7  MONTH:  NOV  HOURS:  ALL 


DntBcnoH  1 

1  l-« 

5-9 

10-14  15 

-19 

WIIID  SPEED  ID  RIOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GK  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(OBGRBBS) 

1 

% 

WIND 

WIND 

(■)  350-010 

6.1 

2.9 

.8 

.2 

.0  .0 

10.1 

4.7 

4.0 

020-040 

5.1 

.9 

.3 

.0 

.0 

6.3 

3.5 

3.0 

050-070 

5.3 

.4 

.1 

5.8 

2.8 

2.0 

(B)  080-100 

4.4 

.3 

.0 

4.7 

2.7 

2.5 

110-130 

4.9 

1.4 

.2 

.0 

6.5 

3.6 

3.0 

140-160 

6.4 

4.2 

.9 

.2 

.0 

11.7 

5.0 

4.0 

(8)  170-190 

5.3 

3.3 

.8 

.1 

.0  .0 

9.5 

5.0 

4.0 

200-220 

3.3 

1.8 

1.1 

.2 

.1  .0  .0 

6.5 

5.8 

4.0 

230-250 

2.1 

1.5 

1.0 

.2 

.1 

4.8 

6.5 

5.0 

(W)  260-280 

2.6 

.8 

.5 

.1 

.0  .0 

4.0 

5.0 

4.0 

290-310 

2.5 

1.1 

.2 

.1 

.0 

3.9 

4.4 

3.0 

320-340 

3.2 

1.3 

•  7 

.1 

5.3 

5.1 

4.0 

VMtlABLB 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

20.8 

nuimini 

TOTALS 

1  51.2 

19.9 

6.6 

1.2 

.2 

100.0 

3.6 

4,0 

TOTAL 

IIUKBBR  OP  OBSKRVATIORS 

7200 

C  -  4  -  109 
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OFKBATIIIO  LOCKTIOil  ’A’ 
USAFBTAC,  ASBBVIUf  HC 


FBRCBHTAaB  FBEQUEHCIT  OF  OCCUBRENCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  mjHBBR:  747320  STATION  NAHE:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  *  7  MONTH:  NOV  HOURS:  ALL 


CKTBQORY  A:  CSILZII6  GB 

VISIBILITY 

200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GB  1/2  MILE  (0800  METERS). 
AND/OR 

6E  1/2  «LB  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRBCnOH 

1 

WIND  SPEED  IN  RROTS 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

7.1 

4.5 

11.6 

3.9 

4.0 

020-040 

.9 

.9 

1.8 

11.0 

11.0 

050-070 

3.6 

.9 

4.5 

3.2 

3.0 

(B)  080-100 

2.7 

2.7 

2.3 

2.0 

110-130 

1.8 

1.8 

2.0 

2.0 

140-160 

1.8 

.9 

2.7 

4.3 

3.0 

(S)  170-190 

6.3 

6.3 

2.9 

3.0 

200-220 

6.3 

.9 

7.1 

2.1 

1.0 

230-250 

.9 

5.4  1.8 

8.0 

7.6 

9.0 

(W)  260-280 

3.6 

i.e 

5.4 

4.0 

3.0 

290-310 

7.1 

.9  .9 

d.9 

4.2 

3.0 

320-340 

15.2 

15.2 

3.0 

4.0 

VARIABLE 

CALN 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

24.1 

//////////// 

TOflOLS 

1  57.3 

15.3  1.8  .9  .9 

100.0 

3.0 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  112 

C  -  4  -  110 
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VMtIABLX  I 

CALM  .iiiiimninniiiiiiiiiinmiiiiiiiunmiiiimiiiniiiiniuuiiiiiiiii  30.8  //////////// 

TCTTALS  Sl.l  14.8  2.5  .5  100.0  1  6  3.0 


TOTAL  mjMBER  OP  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  111 
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OPERATING  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUHBBR;  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTO:  DEC  HOURS:  03-05 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1  1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IK  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

9.5 

3.1 

.3 

12.9 

3.7 

3.0 

020-040 

7.3 

-9 

8.2 

2.8 

2.0 

050-070 

7.5 

.3 

7.8 

2.5 

2.0 

(B)  080-100 

5.4 

.1 

5.5 

2.5 

2.0 

110-130 

4.7 

1.3 

6.0 

3.5 

3.0 

140-160 

5.3 

3.5 

.4  .2 

9.5 

4.9 

4.0 

(3)  170-190 

2.2 

1.7 

.5 

4.4 

4.8 

5.0 

200-220 

1.2 

1.1 

2.3 

4.2 

4.0 

230-250 

.8 

.5 

.1  .1 

1.5 

5.3 

4.5 

(W)  260-280 

1.4 

.2 

.2  .1 

1.9 

4.4 

2.5 

290-310 

1.4 

.4 

.1 

1.9 

3.5 

2.0 

320-340 

4.2 

2.0 

6.2 

3.5 

3  0 

VARIABLE 

CALM 

iiiiiniimuiiuniiiiiiininiuiimiiiiuiiimiiiminininniinnii 

31.8 

//////////// 

TOTALS 

\  50.9 

15.1 

1.6  .4 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 

100.0 

2.5 

3.0 

C  -  4  -  112 
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OPERATIRG  LOCJVTION  ”A" 
USAFBTAC,  ASHEVIIXE  NC 


PERCEIfTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLOMAN  AFB /ALAMOGORDO  W  PERIOD  OP  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

liST  TO  UTC:  +  7  MONTH:  DEC  HOURS:  06-08 


DIRECnCM 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

7.3 

2.6 

.2 

10.1 

3.8 

3.0 

020-040 

5.6 

.6 

.1 

6.3 

2.8 

2.0 

050-070 

5.6 

.3 

5.9 

2.7 

2.0 

(S)  080-100 

6.0 

.4 

6.5 

2.4 

2.0 

110-130 

5.1 

1.8 

.1 

7.0 

3.6 

3.0 

140-160 

4.7 

4.1 

.9  .1 

9.8 

5.1 

5.0 

(S)  170-190 

2.5 

1.2 

.5  .1 

4.3 

5.4 

4.0 

200-220 

1.6 

1.2 

.5  .2 

3.5 

6.5 

5.0 

230-250 

1.0 

.3 

1.3 

4.2 

2.0 

(W)  260-280 

1.2 

.2 

.2 

1.6 

4.3 

4.0 

290-310 

2.9 

.6 

3.5 

2.9 

3.0 

320-340 

3.5 

.9 

.1 

4.5 

3.5 

3.0 

VARIABLE 

CAM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

35.6 

//////////// 

TOTALS 

47.0 

13.9 

2.9  .4 

100.0 

2.5 

3.0 

TOTAL  IfUNBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  113 
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OPBRATING  LOCATION  *A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OP  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  DEC  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  ENOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

3.0 

3.4 

2.3  .6 

9.4 

7.4 

7.0 

020-040 

1.2 

.3 

1.5 

3.1 

3.0 

050-070 

1.5 

.1 

1.6 

2.7 

2.0 

(B)  080-100 

2.3 

.2 

2.5 

2.2 

2.0 

110-130 

4.6 

1.9 

.5 

7.1 

4.2 

3.0 

140-160 

6.8 

4.3 

2.7  .3 

14.1 

5.8 

5.0 

(S)  170-190 

8.2 

3.0 

.5  .1 

11.8 

4.0 

3.0 

200-220 

3.7 

1.5 

.8  .3 

6.2 

5.0 

3.5 

230-250 

1.9 

1.2 

.8  .1 

4.0 

5.8 

5.0 

(W)  260-280 

2.9 

.6 

.6 

4.2 

4.1 

3.0 

290-310 

4.5 

.8 

.2 

S  a 

3.0 

2.0 

320-340 

3.5 

2.5 

1.2  .3 

7.5 

5.9 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

24.6 

//////////// 

TCTEALS 

44.1 

19.8 

9.6  1.7 

100.0 

3.8 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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aPBRATina  UXATICM  'A*  pbrckntaok  frequency  op  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

USAFKTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB /ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  DEC  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


OIRBCTION  1 
(DBORBB8)  { 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350^010 

2.4 

2.4 

2.5 

.2 

7.4 

7.1 

7.0 

020-040 

.4 

.1 

.5 

4.6 

2.0 

050-070 

.3 

.1 

.4 

4.3 

4.0 

(S)  080-100 

1.0 

.1 

.1 

1.2 

3.5 

3.0 

110-130 

1.5 

1.1 

,1 

2.7 

4.7 

4.0 

140-160 

4.6 

3.0 

1.8 

.1 

9.6 

5.6 

5.0 

(8)  170-190 

8.4 

4.6 

1.7 

.3 

15.1 

5.1 

4.0 

200-220 

5.3 

2.8 

2.0 

.8 

10.9 

6.2 

5.0 

230-250 

3.2 

1.6 

1.0 

.5 

.2 

6.6 

6.6 

5.0 

(W)  260-280 

4.7 

1.5 

.4 

.4 

7.1 

4.8 

4.0 

290-310 

6.0 

5.5 

.4 

11.9 

4.6 

4.0 

320-340 

4.3 

4.4 

1.4 

.3 

10.4 

6.0 

5.0 

VARIABLB 

CALH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

16.2 

//////////// 

TOTALS 

42.1 

27.1 

11.4 

2.7 

.2 

100.0 

4.7 

4.0 

TCTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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GPEBKnUQ  IiOCATlOR  ”A* 
irSAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  PREQUENCy  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
PRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIQH  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  *  1  HONIS:  DEC  HOURS:  15*17 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  3S0-010 

3.1 

1.4 

1.5 

6.0 

5.7 

4.0 

020-040 

.5 

.3 

.3 

1.2 

5-3 

5.0 

050-070 

1.0 

1.0 

2.4 

2.0 

(E)  080-100 

1.2 

.4 

1.6 

4.4 

4.0 

110-130 

1.8 

1.9 

.2 

4.0 

4.7 

5.0 

140-160 

5.7 

3.2 

1.2  .2 

10.3 

5.3 

4.0 

(S)  170-190 

4.3 

3.2 

1.3  .1 

8.9 

5.6 

5.0 

200-320 

3.8 

1.5 

1.5  .3 

7.1 

5.9 

4.0 

230-250 

3.4 

1.3 

1.6  1.0 

.5 

7.8 

8.1 

6.0 

(H)  260-280 

5.3 

2.2 

.1  .1 

7.6 

3.7 

3.0 

290-310 

7.7 

4.4 

.2 

.1 

12.5 

4.2 

4.0 

320-340 

6.1 

2.9 

.5 

9.6 

4.4 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

22.4 

//////////// 

TOTALS 

43.9 

22.7 

8.4  1.7 

.6 

100.0 

4.0 

4.0 

TOTAL  HUMBER  OF  0BSERVAT1OR3 

930 
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OPBRATIHG  UXATIOH  ’A’ 
USAFEIAC,  ASBKVIU^  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
PROH  BOURIY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747320  STATION  HAMS:  BOIXOMAN  AFB /ALAMOGORDO  m  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  DEC  HOURS:  18-20 


DIRECTION 

(DEGRESS) 

1-4 

5-9 

WIITD  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

9.7 

2.4 

.5 

12.6 

3.8 

3.0 

020-040 

10.4 

1.3 

.1 

11.8 

3.3 

3.0 

050-070 

7.6 

.8 

.1 

8.5 

3.1 

3.0 

(E)  080-100 

3.9 

.2 

.2 

4.3 

3.4 

3.0 

110-130 

3.9 

1.4 

5.3 

3.5 

3.0 

140-160 

4.8 

4.4 

.8 

10.0 

4.9 

5.0 

(S)  170-190 

3.1 

1.3 

1.0 

5.4 

5.3 

4.0 

200-220 

2.4 

1.6 

.6  .2 

4.8 

5.8 

5.0 

230-250 

1.6 

1.4 

.4 

3.4 

5.8 

5.0 

(W)  260-280 

1.7 

.5 

2.3 

3.4 

3.0 

290-310 

3.9 

.5 

4.4 

2.9 

3.0 

320-340 

4.6 

1.0 

.1 

5.7 

3.5 

3.0 

VARIABLE 

CALH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

21.5 

//////////// 

TOfTALS 

57.6 

16.8 

3.8  .2 

100.0 

3.1 

3.0 

TCTTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIOHS  930 
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(K’SRATIIIG  LOCMTIOil  -A’ 
USAFRAC,  ASHEVILLE  EC 


PERCEMTAGB  FREQUEHCy  OF  OCCURREHCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLT  OBSERVATIONS 


STATIOH  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLOMAH  AFB/ALAMOOORDO  NH 

LST  TO  UTC:  ♦  7 


PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 
HOHTH:  DEC  HOURS:  21-23 


DIRBCriOR 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEQ)  ZR 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  63 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

7.2 

3.3 

.3 

10.9 

4.1 

4.0 

020*040 

9.9 

1.9 

11.8 

3.2 

3.0 

050-070 

8.9 

.2 

9.1 

2.5 

2.0 

(B)  080-100 

5.8 

.5 

6.3 

2.7 

2.0 

110-130 

4.6 

1.4 

6.0 

3.2 

3.0 

140-160 

6,0 

4.7 

.1 

10.9 

4.3 

4.0 

(S)  170-190 

2.5 

1.7 

1.0 

5.2 

5.9 

5.0 

200-220 

1.4 

1.3 

.5 

3.2 

5.5 

5.0 

230-250 

1.9 

.5 

.2  .2 

2.9 

4.9 

4.0 

(W)  260-280 

1.6 

.4 

.4 

2.5 

4.7 

3.0 

290-310 

1.9 

1.1 

3.0 

3.8 

4.0 

320-340 

3.8 

1.0 

.1 

4.8 

3.6 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

23.3 

//////////// 

TOTALS 

55-5 

18.0 

2.6  .2 

100.0 

2.9 

3.0 

TOTAL  HUMBER  OF 

OBSERVATZC^S 

930 

C  -  4  -  118 


USAFETAC/DS— 92/277  —  Page  171 


OPERKTIM  LOCATIOH  'A* 
USAFBTAC,  ASHBVILI.K  HC 


PKRCSIITAGE  FRBQUEHCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  VnHD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 

SSKTION  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOULOHAH  AFB/ALAMOOORDO  IM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  *  7  MONTH:  DEC  HOURS:  ALL 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCnOII  1 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DECREES)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

6.4 

2.7 

1.0 

.1 

10.3 

4.7 

4.0 

020-040 

5.5 

.8 

.1 

.0 

6.4 

3.1 

3.0 

050-070 

4.8 

.3 

.0 

5.1 

2.7 

2.0 

(E)  080-100 

4.0 

.3 

.0 

4.3 

2.6 

2.0 

110-130 

3.8 

1.6 

.1 

5.5 

3.6 

3.0 

140-160 

5.3 

4.0 

1.0 

.2 

10.4 

5.2 

4.0 

(S)  170-190 

4.3 

2.2 

.9 

.1 

7.5 

5.0 

4.0 

200-220 

2.6 

1.4 

.8 

.2 

5.1 

5.6 

4.0 

230-250 

1.9 

.9 

.6 

.2 

.1 

3.7 

6.3 

4.0 

(W)  260-280 

2.5 

.8 

.3 

.1 

3.6 

4.2 

3.0 

290-310 

3.9 

1.7 

.1 

.0 

5.7 

3.8 

3.0 

320-340 

4.1 

2.0 

.5 

.1 

6.6 

4.6 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

25.8 

//////////// 

tCrCALS 

49.1 

lB-7 

5.4 

1.0 

.1 

100.0 

3.3 

4.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  7440 
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OFEKATIHG  LOCKTION  -A- 
USAF8TAC,  ASHKVILIf  HC 


PERCEHTAGB  FREQUBMCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCM  SOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLOHAN  AFB/ALAMOGOfU»  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  +  7  MONTH:  DEC  SOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRECTION  1 

1  1-4  5-9 

VIHD  SPEED  III  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

4.6  2.1 

6. 6 

3.6 

4.0 

020-040 

2.9  .8 

3.7 

3.8 

4.0 

050-070 

1.7 

1.7 

3.3 

3.5 

(B)  080-100 

2.1  1.2 

.8 

4.1 

5.5 

5.0 

110-130 

2.5  2.9 

.4 

5.8 

5.7 

5.5 

140-160 

2.5  1.7 

4.1 

4.5 

4.0 

(8)  170-190 

3.7  .4 

.4 

4.6 

3.4 

2.0 

200-220 

5.0  .8 

.8 

6.6 

4.4 

3.0 

230-250 

3.3  .4 

.4  .8 

5.0 

7.0 

2.5 

(W)  260-2B0 

4.6  1.2 

.8  .4 

7.1 

4.6 

4.0 

290-310 

6.6  3.3 

.4 

10.4 

4.5 

3.0 

320-340 

6.6  3.3 

10.0 

4.0 

4.0 

VARIABUI 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

30.3 

//////////// 

TOTALS 

46.1  18.1 

3.2  .8  1.2 

100.0 

3.2 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  241 
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CVSRATIIIG  USCKnOK  ’A*  PERCBIITAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  MIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEXAC,  ASBEVIIiB  NC  FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUHBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLOHAN  AFB /ALAMOGORDO  NH  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  +  7  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPBBD  IH 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

KEAN 

MEDIAN 

(DSratEBS) 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

4.8 

2.3 

.8 

.1 

.0 

.0 

8.0 

4.9 

4.0 

020-040 

4.3 

.9 

.2 

.0 

H 

.0 

5,4 

3.6 

3.0 

050-070 

3.8 

.5 

.2 

.0 

.0 

.0 

4.5 

3.4 

3.0 

(B)  080-100 

3.3 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

4.0 

3.3 

3.0 

110-130 

4.1 

1.4 

.2 

.0 

.0 

.0 

5.8 

3.9 

3.0 

140-160 

6.1 

4.5 

1.2 

.2 

.0 

.0 

11.9 

5.2 

4.0 

(8)  170-190 

5.4 

4.4 

1.4 

.2 

.0 

.0 

11.4 

5.5 

5.0 

200-220 

3.8 

2.7 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0  .0 

8.0 

5.9 

5.0 

230-250 

2.9 

2.2 

1.2 

.4 

.1 

.0 

.0 

6.9 

6.8 

6.0 

(W)  260-280 

2.6 

1.7 

.6 

.1 

.1 

.0 

,0  ,0 

5.2 

5.5 

4.0 

290-310 

3.1 

1.7 

.3 

.0 

.0 

.0 

5.1 

4.5 

4.0 

320-340 

3.3 

1.8 

-5 

.1 

.0 

.0 

5.8 

4.9 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

18.0 

//////////// 

TOTALS 

47,5 

24.6 

7.8 

1.4 

.3 

100.0 

4.1 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  87641 
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OPBRATIHG  LOCATION  "A* 
USAFEXAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRGM  HOURLY  OBSERVATIONS 

sranGN  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOOQRDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  *  7  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  6B 

VISIBILITY 

200  BUT  LBS3  1HM  1500  FEET  WSS  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 
AMD/OR 

OB  1/2  MILE  (0600  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

OIRBCTION  1 

1 

5-9 

WIND  SPEH)  IN  KNOrrS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(OBSREBS)  1 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

4.2 

3.3 

,3  .2  .2 

8.3 

5.5 

4.0 

020-040 

1.5 

1.0 

.1  .1  .1 

2.9 

5.8 

4.0 

050-070 

1.5 

.2 

.2 

2.0 

4.2 

4.0 

(E)  080-100 

1.7 

.7 

.2 

2.5 

4.1 

3.0 

110-130 

1.7 

1.2 

.4 

3.3 

5.3 

4.5 

140-160 

2.9 

1.4 

.6  .1  .1 

5.1 

5.7 

4.0 

(3)  170-190 

3.7 

1.3 

.6 

5.6 

4.3 

3.0 

200-220 

5.5 

1.4 

.4  .2  .1 

’7.7 

4.9 

3.0 

230-250 

3.5 

2.5 

1.7  1.8  2.2  1.7  .6 

13.9 

13.3 

12.0 

(W)  260-280 

3.2 

1.7 

.8  1.0  1.2  .3  .1 

8.3 

10.0 

7.0 

290-310 

4.4 

3.1 

CM 

8.7 

5.8 

4.0 

320-340 

6.8 

2.0 

.3  .2  .3 

9.7 

5.0 

4.0 

VMOABLB 

CAM 

iiifimiiiiiiiiimiiimimiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiniiiiinunuin 

22.2 

//////////// 

IDTAIiS 

\  40.6 

19.8 

6.2  3.4  4.4  2.2  .9  .2 

100.0 

5.6 

4.0 

lOlAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS:  909 
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PART  U 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY  AND  SKY  COVER  SUMMARIES 

CEILING  VS  VISIBILITY — PERCENT  OCCURRENCE  •'RBgUEHCY  (POP). 

CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS,  THIS  SUMMARY  IS  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION 
OP  PERCENTAGE  FREQUENCY  BY  CLASSES  OF  CEILING  (FROM  ZERO  FEET  TO  20,000  FEET— 
■NO  CEILING*  IS  A  SEPARATE  CLASS)  VERSUS  VISIBILITY  CLASSES  (FROM  ZERO  MILES 
(KLTERS)  ro  GRFATER  THAN  OR  EQUAL  TO  7  STATUTE  MILES  (11,200  METERS)).  THE 
TABLES  SUMOUUZE  THE  DATA  AS  FOLLTWS: 

-  BY  EIGHT  3-OOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  Al',  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (AL'  YEARS  AND  ALL  HOURS  CGMBIRED) . 

BECAUSE  OF  THE  CUMULATIVE  NATURE  OF  THESE  SUMMARIES,  IT  IS  POSSIBLE  TO 
DETERMIHE  THE  PERCENTAGE  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POP)  FOR  ANY  GIVEN  CEILING 
AND/OR  VISIBILITY  LIMIT(S),  EITHER  SEPARATELY  OR  IN  ANY  COMBINATION. 

TOTALS  PROGRESS  FROM  RIGHT  TO  LEFT  AND  FT  i  BCTTOM  TO  TCS>.  TO  DETERMINE 
CEILING  ALONE,  REFER  TO  THE  EJCTREMB  RIGB  <AND  COLUMN  (ZERO  VISIBILITY). 

TO  DETERMINE  VISIBILITY  ALONE,  REFER  TO  THE  BOTTOM  ROW  (ZERO  CEILINGS). 

DETERMINB  THE  POP  THAT  MEETS  CHt  EXCEEDS  AN'  GIVEN  SET  OF  MAXIMA  BY  READING 
ME  VALUE  AT  THE  INTERSECTIOH  OF  THE  APPR(S>RIATB  CEILING  BOW  AND  VISIBILITY 
COLUMN. 

NOTE  1:  IN  JANUARY  1968,  METAR  STATIONS  BEGAN  REPORTING  VISIBILITIES  TO  6  STATUTE 
MILES  ON  9000  METERS.  VALUES  EXCEEDING  9000  METERS  ARE  REPORTED  AS  *9999.' 

NOTE  2:  FOR  OVERSEAS  CIVILIAN  ST/^'CNS  REPCBTIING  "CAVOX*,  ALL  CEILINGS  GREATER 
THAN  5000  FEET  APPEAR  IN  THE  5000  FEET  CLASS. 

CONVERSIONS:  1  STATUTE  MILE  •  1,609.344  METERS  =  .868391  NAUTICAL  MILES. 

FOR  CONVENIENCE,  THE  CONVERSION  OFTEN  USED  IS  1  STATUTE  MILE  *  1,600  METERS. 

SKY  COVER — PERCENT  OCCURRENCE  FRSQUTHCY. 

ALSO  CREATEC  .'ROM  HOURLY  OBSERVATIONS,  THIS  SU»*«RY  GIVES  PERCENTAGE 
OCCURRENCE  FREQUENCY  (POP)  OF  'Y  COVER  IN  EIGHTHS  FOR  SYNOPTIC  STATIONS,  BUT 
AS  CLEAR,  ‘’CA'n'BRBD,  BROKEN,  OVERCAST,  PARTIALLY  OBSCURRED,  OR  TOTALLY 
OBSCURREC  FOR  AIRWAY  J  STATIONS.  FOR  AIRWAYS  STATIONS,  THIS  SUMMARY  ALSO  GIVES 
POP  FOR  SKY  COVER  GREATER  THAN  ONE-HALF  (I.E.,  6/10).  DATA  IS  SUMMARIZED  THE 
SAME  AS  FOR  PREVIOUS  TABLE. 


NOTE  1.  THESE  SUfMARIES  ARE  NOT  AV  iILABLE  FOR  METAR  REPORTING  STATIONS. 
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HOTB  2.  AIRWAYS  STATIONS  THAT  HAVE  REPORTED  IN  SYNOPTIC  CODE  HAVE  HAD  THEIR 
SYNOPTIC  SKY  COVER  REPORTS  CONVERTED  AS  FOLLOWS; 

0/8 . CLEAR 

1/8  THRU  4/8 . SCATTERED 

5/8  THRU  7/8 . BROKEN 

8/8 . OVERCAST 


IWTB  3.  'PARTIAL  OBSCURATION"  IS  A  SEPARATE  CATEGORY  NOT  INCLUDED  IN 
COMPUTATION  OP  'GREATER  THAN  1/2"  PERCENTAGES.  "TOTAL  OBSCURATIONS," 
HOWEVER,  ARB  INCLUDED. 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFEEAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

747320 

CTATIOH  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAHOOORDO  1 

PERIOD 

OF  RECORD:  NOV  81  - 

OCT  91 

LST 

TO  UTC: 

+  7 

MO^TTB: 

JAN 

HOURS: 

00-02 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN  1 

1  GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

OB 

6B 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEBT  1 

1 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

76.3 

76.3 

76.4 

76.5 

76.5 

76.6 

76.7 

76.7 

76.7 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

GE 

20000 

82.5 

82.5 

82.6 

82.7 

82.7 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

81.0 

GB 

18000 

82.8 

82.8 

82.9 

83.0 

83. 0 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

GE 

16000 

82.9 

82.9 

83.0 

83.1 

83.1 

83.2 

83.3 

83.3 

83.3 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

GS 

14000 

82.9 

82.9 

83.0 

83.1 

83.1 

83.2 

83.3 

83.3 

83.3 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

GB 

12000 

84.5 

84.5 

84.6 

84.7 

84.7 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

GB 

10000 

87.6 

87.6 

87.7 

87.8 

87.8 

87,9 

88.1 

88.1 

88.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

GB 

9000 

87.9 

87.9 

88.1 

88.2 

88.2 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

GB 

8000 

89.9 

89.9 

90.0 

90.1 

90.1 

90,2 

90.3 

90,3 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

GB 

7000 

90.3 

90.3 

90.4 

90.5 

90.5 

90.6 

90.7 

90.7 

90.7 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

GB 

6000 

91.2 

91.2 

91.3 

91.4 

91.4 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GS 

5000 

93.2 

93.2 

93.3 

93.4 

93.4 

93.5 

93.6 

93.6 

93.6 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

33.8 

GE 

4500 

94.1 

94.1 

94.2 

94.3 

94.3 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GE 

4000 

94.4 

94.4 

94.5 

94.6 

94.6 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94,9 

94.9 

94.9 

GE 

3500 

95.0 

95.0 

95.2 

95.3 

95.3 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GS 

3000 

96.0 

96.0 

96.1 

96.2 

96.2 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GE 

2500 

96.7 

96.7 

96.8 

96.9 

96-9 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GB 

2000 

96.9 

96.9 

97.0 

97.1 

97.1 

97,2 

97.3 

97.4 

97.4 

97.5 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GB 

1800 

96.9 

96,9 

97,0 

97.1 

97.1 

97.2 

97.3 

97.4 

97.4 

97.5 

97.7 

97.7 

97-7 

97.7 

97.7 

97.7 

GB 

1500 

97.0 

97.0 

97.1 

97.2 

97.2 

97.3 

97.4 

97.5 

97.5 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

1200 

97.0 

97.0 

97.1 

97.2 

97.2 

97.3 

97.5 

97.6 

97.6 

97.7 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

1000 

97.1 

97.1 

97.2 

97.3 

97.3 

97.5 

97.7 

97.8 

97.8 

98.0 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

900 

97.2 

97.2 

97.3 

97.4 

97.4 

97.6 

97.8 

98.0 

98.0 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98-3 

98.3 

GB 

800 

97.2 

97.2 

97.3 

97.4 

97.4 

97.6 

97.8 

98,0 

98.0 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

700 

97.2 

97.2 

97.3 

97.4 

97.4 

97.6 

97,8 

98.0 

98.0 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

GB 

600 

97.3 

97.3 

97.4 

97.5 

97.5 

97.7 

98.0 

98.1 

98.1 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

GB 

500 

97.3 

97,3 

97.4 

97.5 

97.5 

98.0 

98.2 

98.3 

98.3 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.6 

GB 

400 

97.3 

97.3 

97.4 

97.5 

97.5 

98.0 

98.2 

98.3 

98.3 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

96.8 

98.8 

GB 

300 

97.3 

97.3 

97.5 

97.6 

97.6 

98.1 

98.4 

98.5 

98.5 

98.6 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

200 

97.3 

97.3 

97.5 

97.6 

97.6 

98.1 

98.4 

98.6 

98.6 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

100 

97.3 

97.3 

97.5 

97.6 

97.6 

98.1 

98.4 

98.8 

98.8 

98.9 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

000 

97.3 

97.3 

97.5 

97.6 

97.6 

98.1 

98.4 

98.8 

98.8 

96.9 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  929 


D  -  2  -  1 


USAFETAC/DS— 92/277 


Page  180 


OPBRATlItO  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE 


FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  NH  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  UTC: 

+  7 

MONTH: 

JAN 

HOUks: 

03-05 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN  1 

1  CB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEKT  1 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

72.5 

72.5 

72.7 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

73.0 

73.0 

73.2 

73.3 

GE 

20000 

78.9 

78.9 

79.1 

79.1 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.4 

79.4 

79.4 

79.5 

79.5 

79.7 

79.8 

GB 

18000 

79.5 

79.5 

79-7 

79.7 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

80.0 

80.0 

80.2 

80.3 

GE 

16000 

79.5 

79.5 

79.7 

79.7 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

80.0 

80.0 

80.2 

80.3 

GB 

14000 

79.8 

79.8 

80.0 

80.0 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.3 

80.3 

60.5 

80.6 

GB 

12000 

81.9 

81.9 

82.2 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.4 

82.4 

82.4 

82.5 

82.5 

82.7 

82.8 

GB 

10000 

84.7 

84.7 

84.9 

84.9 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.2 

85.2 

85.2 

85.3 

85.3 

85.5 

85.6 

GB 

9000 

84.8 

84.8 

85.1 

85.1 

85.2 

85,2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.3 

85.3 

85.3 

85.4 

85.4 

85.6 

85.7 

GB 

8000 

87.2 

87.2 

87.4 

87.4 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

87.7 

87.7 

88.0 

88.1 

GB 

7000 

87.7 

87.7 

88.0 

88.0 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.3 

88.3 

88.5 

88.6 

as 

6000 

89.1 

89.1 

89.4 

89.4 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

89.9 

90.0 

GB 

5000 

91.5 

91.5 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.3 

92.4 

6S 

4500 

92.8 

92.8 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.5 

93.7 

GB 

4000 

93.8 

93.8 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.6 

94.7 

GB 

3500 

94.4 

94.4 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

94.9 

94.9 

95.1 

95.1 

95.3 

95.4 

GE 

3000 

95.3 

95.3 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.7 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

96.1 

96.2 

GE 

2500 

95.5 

95.5 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

96.0 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.5 

96.6 

GB 

2000 

95.6 

95.6 

95.9 

95.9 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.6 

96.6 

96.8 

96.8 

97.0 

97.1 

GB 

1800 

95.6 

95.6 

95.9 

95.9 

96-1 

96,1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.6 

96.6 

96.8 

96.8 

97.0 

97.1 

GB 

1500 

95.7 

95.7 

96.0 

96.0 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.5 

96.7 

96.7 

96.9 

96.9 

97.1 

97.2 

GB 

1200 

95.8 

95.9 

96.2 

96.2 

96.5 

96.5 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

97.0 

97.0 

97.2 

97-2 

97.4 

97.5 

GB 

1000 

95.9 

96.0 

96.3 

96.3 

96.6 

96.6 

96.8 

96-9 

96.9 

97.0 

97.2 

97.2 

97.4 

97.4 

97-6 

97.7 

GB 

900 

95.9 

96.0 

96-3 

96.3 

96,7 

96.7 

96.9 

97.0 

97.0 

97.1 

97.4 

97.4 

97.6 

97.6 

97.8 

98.0 

GB 

800 

95.9 

96.0 

96.3 

96.3 

96.7 

96.7 

96-9 

97.0 

97.0 

97.1 

97.4 

97.4 

97.6 

97.6 

97.8 

98.0 

GB 

700 

96.1 

96.2 

96.6 

96.6 

96.9 

96.9 

97.1 

97.2 

97.2 

97.4 

97.7 

97.7 

98.0 

98.0 

98.2 

98.3 

GB 

600 

96.3 

96.5 

96.8 

96.8 

97.2 

97.2 

97.4 

97.5 

97.5 

97.7 

98. 1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.5 

98.6 

GB 

500 

96.5 

96.6 

96.9 

97.0 

97.4 

97.4 

97.6 

97.8 

97.8 

98.1 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.8 

98.9 

GB 

400 

96.6 

96.7 

97.0 

97.1 

97.5 

97.5 

97.7 

98.0 

98.0 

98.3 

98.6 

98.6 

98.8 

98.8 

99.0 

99.1 

GB 

300 

96.6 

96.7 

97.1 

97.2 

97.6 

97.6 

97.8 

98.1 

98.1 

9B.4 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

99.1 

99.2 

GB 

200 

96.6 

96.7 

97.1 

97-2 

97-6 

97.6 

97.8 

98.1 

98.1 

98.4 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

99.1 

99.2 

GB 

100 

96.6 

96.7 

97.1 

97-2 

97.6 

97.6 

97.8 

98.1 

98.1 

98.4 

98.7 

98-7 

98.9 

98.9 

99.1 

99.4 

GB 

000 

96.6 

96.7 

97.1 

97.2 

97.6 

97.6 

97.8 

98.1 

98.1 

98.4 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

99.1 

100.0 

TGTA7«  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


D  -  2  -  2 


USAFETAC/DS— 92/277  --  Pa9«  181 


OPERATIHG  LOCATIGM  *A"  PSRCSRTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CBILINQ  VERSUS  VISIBILITY 

IISAFBTAC,  ASHBVILLB  MC  PROH  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOOORDO  NM  PERIOD  OF  KiOORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  7 

MONTH: 

JAN 

?^JURS: 

06-08 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STMWTE 

MILES 

IN 

1  GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GK 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1  ^ 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CXIl. 

68.1 

68.2 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.8 

68.9 

GE 

20000 

75.1 

75.2 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.8 

75.9 

6E 

18000 

75.3 

75.4 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

76.0 

76.1 

6B 

16000 

75.3 

75.4 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

76.0 

76.1 

GE 

14000 

76-7 

76.8 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.4 

77.5 

GB 

12000 

79.7 

79.8 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.4 

80.5 

GE 

10000 

83.2 

83.3 

83-7 

83.7 

83.8 

83.8 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

64.1 

64.1 

84.1 

84.1 

84.2 

84,3 

GB 

9000 

83.4 

83.5 

83.9 

83.9 

84.0 

84.0 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.4 

84.5 

GB 

8000 

86.0 

86.1 

86.5 

86.5 

86.6 

86.6 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

87.0 

87.1 

GB 

7000 

86.1 

86.2 

86.6 

86.6 

66.7 

86.7 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.1 

87.2 

GE 

6000 

87.7 

87.8 

88.2 

88.2 

88.3 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.6 

88.6 

86.6 

88.6 

88.7 

88.8 

GB 

5000 

90.9 

91.0 

91.3 

91.4 

91.5 

91.6 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

92.0 

92.0 

92.2 

92.2 

92.3 

92.4 

GB 

4500 

92.3 

92.4 

92.7 

92.8 

93.1 

93.2 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.9 

94.0 

GE 

4000 

92.7 

92.8 

93.1 

93.2 

93.7 

93.8 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.4 

94.5 

GE 

3500 

93.1 

93.2 

93.5 

93.7 

94.1 

94.2 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.8 

94.9 

GB 

3000 

94.4 

94.5 

94.9 

95.1 

95.6 

95.7 

95.8 

95.9 

95-9 

95.9 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.3 

96.5 

GE 

2500 

94.7 

94.8 

95.3 

95.4 

95.9 

96,0 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.5 

96.5 

96. G 

96.6 

96.7 

96.8 

GB 

2000 

94.7 

94.8 

95.3 

95.4 

95.9 

96.0 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.8 

96.9 

GB 

1800 

94,7 

94.8 

95.3 

95.4 

95.9 

96.0 

96.1 

96.2 

96-2 

96.2 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.8 

96.9 

GB 

1500 

94-7 

94.8 

95.3 

95.4 

95.9 

96.0 

96.2 

96.3 

96-3 

96.3 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.9 

97.0 

es 

1200 

94.8 

94.9 

95.4 

95.5 

96,0 

96.1 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

97.0 

97.1 

GS 

1000 

94.8 

94.9 

95.4 

95.5 

96-0 

96.1 

96.3 

96.6 

96.6 

96.6 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.1 

97.2 

CB 

900 

94.8 

94.9 

95.4 

95.5 

96.0 

96.1 

96.3 

96.6 

96,6 

96.6 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.1 

97.2 

GB 

800 

95.1 

95.2 

95.6 

95.7 

96.2 

96.3 

96.6 

96.8 

96.8 

96.8 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.3 

97.4 

G8 

700 

95.2 

95.3 

95.7 

95.8 

96.3 

96.5 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.4 

97.5 

G8 

600 

95.2 

95.3 

95-7 

95.8 

96.3 

96,5 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

97.4 

97,4 

97.5 

97.5 

97.6 

97.8 

GB 

500 

95.4 

95.5 

95.9 

96.0 

96.6 

96.7 

96,9 

97.1 

97.1 

97.2 

97.7 

97.7 

97,8 

97.8 

98.0 

98.2 

GB 

400 

95.5 

95.6 

96.0 

96.2 

96.8 

96.9 

97.1 

97.4 

97.4 

97.5 

98.1 

98.2 

98.3 

98,3 

98.4 

98.6 

GB 

300 

95.5 

95.6 

96.0 

96.2 

96.8 

96.9 

97.1 

97.5 

97.5 

97.6 

98.2 

98.3 

98.5 

98.5 

98.6 

98.9 

GE 

200 

95.5 

95.7 

96.1 

96.3 

96.9 

97.0 

97,2 

97.6 

97.6 

97.7 

98.3 

98.4 

98.6 

98.6 

98.7 

99.0 

GS 

100 

95.5 

95.7 

96.1 

96.3 

96.9 

97.0 

97.2 

97.6 

97,6 

97.7 

98.3 

98.4 

98.7 

98,7 

98.8 

99.7 

GB 

000 

95.5 

95.7 

96.1 

96.3 

96.9 

97.0 

97.2 

97.6 

97.6 

97.7 

98.3 

98.4 

98.7 

98.7 

98.8 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSBRVKTIONS  930 
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Qaaao  S9SSS  9SS9S  QSSQS 

mmnnn  mnnnm  nmnnn  nwwmm  nn^nn  nnnmm 


0PBRATIR6  LOCATION  *A* 
USAFBTAC,  A^BVILLB  MC 


PBRCENTAGB  FPEQUBNCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS 
FROM  H0U2a»y  OBSERVATIONS 


VISIBILITY 


STATION  IllMBBR:  747320  STATION  NAME:  HQLLONAN  AFB/ALAHOGORDO  NM 
LOT  TO  OTC:  ♦  7 


PERIOD  OP  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 
MONTH:  JAN  HOURS:  09-11 


CBILINO  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN 

FEET  1 

1  GB 

1 

GB 

6 

GB 

5 

6E 

4 

GB 

3 

GB 

2  1/2 

6E 

2 

GB 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

HO  CEIL 

66.1 

66. 1 

66.2 

66.2 

66.8 

66.8 

66.8 

67-0 

67-0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

GB  20000 

75.5 

75-5 

75,6 

75.6 

76.1 

76.1 

76.1 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

GB  18000 

76.3 

76.3 

76.5 

76.5 

77.0 

77.0 

77.0 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

GB  16000 

76.8 

76.8 

76.9 

76.9 

77.4 

77.4 

77.4 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

GB  14000 

78.0 

78.0 

78.1 

78.1 

78.6 

78.6 

78.6 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

GB  12000 

81.4 

81.4 

81.5 

81.5 

82.0 

82.0 

82.0 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

GB  10000 

85.4 

85.4 

85.6 

85,6 

86.1 

86.1 

86.1 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.5 

86.5 

66.5 

86.5 

GB  9000 

85.7 

85.7 

85.9 

85.9 

86.5 

86.5 

86.5 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

SB  8000 

87.0 

B7.0 

87.2 

87.2 

87,7 

87.7 

87.7 

88.0 

68.0 

86.0 

88.0 

88.0 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

GB  7000 

87.4 

87.4 

87.6 

87.6 

88.2 

88.2 

88.2 

88.4 

88.4 

88.4 

88,4 

88.4 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

GB  6000 

88,2 

88.2 

88.4 

88.4 

88.9 

08.9 

88.9 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

GB  5000 

91.2 

91.2 

91.4 

91.4 

91.9 

91.9 

91.9 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GB  4S00 

92.3 

92.3 

92.5 

92.5 

93.0 

93.0 

93.0 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GB  4000 

93.9 

93.9 

94.2 

94.2 

94.7 

94.7 

94.7 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GB  3500 

94.6 

94.6 

95.1 

95.1 

95.6 

95.6 

95.6 

95. B 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GB  3000 

94.9 

94.9 

95.5 

95.5 

96.0 

96.0 

96.0 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GB  2500 

94.9 

94.9 

95.5 

95.5 

96.1 

96.1 

96.1 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GB  2000 

95.1 

95.1 

95,6 

95.6 

96.2 

96.2 

96.2 

96,5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GB  1800 

95-1 

95.1 

95.6 

95.6 

96.2 

96.2 

96.2 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GB  1500 

95.1 

95.1 

95.6 

95.6 

96.2 

96.2 

96.2 

95.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

OB  1200 

95.2 

95.2 

95.7 

95.7 

96.3 

96.3 

96.3 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96-7 

96.7 

GS  1000 

95.4 

95.4 

96.0 

96.0 

96.7 

96.7 

96.7 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

OB  900 

95.6 

95-6 

96.2 

96.2 

96.9 

96,9 

96.9 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97-2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GS  800 

95.6 

95.6 

96.2 

96.2 

96.9 

96.9 

96.9 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

OB  700 

95.8 

95.8 

96.5 

96.5 

97.1 

97.1 

97.2 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

OB  600 

95.8 

95.8 

96.5 

96.5 

97.1 

97.1 

97.2 

97.5 

97.6 

97.7 

97.7 

97-7 

97.8 

97.8 

97,8 

98.1 

GB  500 

95.9 

95,9 

96.6 

96.6 

97.2 

97.2 

97.3 

97.6 

97.7 

97.8 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.3 

GB  400 

95.9 

95.9 

96.7 

96,7 

97.4 

97.4 

97.5 

97.8 

98.0 

98,1 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.6 

GB  300 

95.9 

95.9 

96.9 

96.9 

97.6 

97.6 

97.7 

98.2 

98.3 

98.4 

98-7 

98.7 

98.8 

98.9 

99.0 

99.2 

GB  200 

95.9 

95.9 

96.9 

96.9 

97.6 

97,6 

97.7 

98.2 

98-3 

98.5 

98.9 

96.9 

99.0 

99.1 

99.2 

99.5 

GB  100 

95.9 

95.9 

96.9 

96.9 

97,6 

97.6 

97.7 

98.2 

98.3 

98.5 

98.9 

98.9 

99.0 

99.1 

99.7 

100.0 

OB  000 

95.9 

95.9 

96.9 

96.9 

97.6 

97.6 

97.7 

98.2 

98.3 

98.5 

98.9 

98.9 

99.0 

99.1 

99.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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0PBRATIH6  LOCATIOIf  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB /ALAMOGORDO  IM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  7 

MONTH: 

JAN 

HOURS: 

12-14 

CEILING 

VISIBILITY  IH 

STBTVTE 

MILES 

IN 

GB 

GB 

6E 

GB 

GB 

GB 

GB 

6E 

6E 

GB 

6E 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEBT 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

65.4 

65.4 

65.5 

65.6 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

GS 

20000 

76.3 

76-3 

76.5 

76.6 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

GB 

18000 

77.0 

77.0 

77.1 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

GB 

16000 

77.1 

77.1 

77.2 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

GB 

14000 

79.8 

79.8 

79-9 

80.0 

80.1 

80.1 

80.1 

80. 1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

GB 

12000 

82.4 

82.4 

62. 5 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

GS 

10000 

85.2 

85.2 

85.3 

85.4 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

GB 

9000 

85.7 

85.7 

85.8 

85.9 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

66.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

GB 

8000 

87.0 

87.0 

87.1 

87.2 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

GB 

7000 

87.7 

87.7 

87.8 

88.0 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

GB 

6000 

89.1 

89.1 

89.2 

89.4 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

GB 

5000 

92.2 

92.2 

92.3 

92.4 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92-7 

92.7 

GB 

4500 

92.6 

92.6 

92.7 

92.8 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GB 

4000 

94.7 

94.7 

94.8 

94.9 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GB 

3500 

96.1 

96.1 

96.2 

96.3 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GB 

3000 

96.9 

96.9 

97.0 

97.1 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GB 

2500 

96.9 

96.9 

97.0 

97.1 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GB 

2000 

97.1 

97.1 

97.2 

97.3 

97.6 

97.6 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97-8 

GB 

1800 

97.1 

97.1 

97.2 

97.3 

97.6 

97.6 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

1500 

97.2 

97.2 

97.3 

97.4 

97.7 

97.7 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

1200 

97.3 

97.4 

97.8 

98.0 

98.3 

98.3 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GS 

1000 

97.3 

97.4 

97.8 

98.0 

98.3 

98.3 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

900 

97.4 

97-5 

98.0 

98.1 

98.4 

98.4 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

93.8 

GS 

800 

97.4 

97.5 

98.0 

98.1 

98.4 

98.4 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

700 

97.4 

97.5 

98.0 

98.1 

98.4 

98.4 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

600 

97.4 

97.5 

98.0 

98.1 

96.4 

98.4 

98.6 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

500 

97.5 

97.6 

98.1 

98.2 

98.5 

98.5 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GK 

400 

97.5 

97.6 

98.1 

98.2 

98.6 

98.6 

99.0 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

CS 

300 

97.6 

97.7 

98.2 

98.3 

98.7 

98.7 

99.1 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

200 

97.6 

97.7 

98.2 

98.3 

98.7 

98.7 

99.1 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

100 

97.6 

97.7 

98.2 

98.3 

98.7 

98.7 

99.1 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

CS 

000 

97.6 

97.7 

98.2 

98.3 

98,7 

98.7 

99.1 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

TOTAL  NUI0BR  OF  OBSERVATIONS  930 
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ggggg  ggggg  ggggg  ggggg  ggggg  ggggg 


OPERKnilG  UX^TION  ’A*  PERCEHTASB  FRBQUBNCy  OF  OCCURRBNCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FRQH  K}URLy  OBSERVATIONS 

STATION  NUHHSR:  747320  STATION  NAME:  HOLLOKAN  APB/ALAHOGCEiDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC;  +  7  MONTH:  JAN  HOURS:  15-17 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


ZR 

FBBT 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

GE 

2  1/2 

GB 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

66.6 

66.6 

66.6 

66.8 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

OR  20000 

78.0 

78.0 

78.0 

78.2 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78,3 

GB  18000 

79.0 

79.0 

79.0 

79.2 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

OB  16000 

79.0 

79,0 

79.0 

79.2 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

GE  14000 

81.2 

81.2 

81.2 

81.4 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

6E  12000 

83.9 

83.9 

83.9 

84.1 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

GE  10000 

88.3 

88.3 

88.3 

88.5 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

OB  9000 

88.7 

88.7 

88.7 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

GB  8000 

89.9 

89.9 

89.9 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

OB  7000 

90.3 

90.3 

90.3 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

OB  6000 

91.5 

91.5 

91.5 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

GE  5000 

94.5 

94.5 

94.5 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

OB  4500 

95.1 

95.1 

95.1 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GB  4000 

96.3 

96.3 

96.3 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GE  3500 

97.1 

97.1 

97.1 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GE  3000 

97.4 

97.4 

97.4 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GE  2500 

97.8 

97.8 

97.8 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB  2000 

98.2 

98.2 

98.2 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GE  1800 

98.2 

98.2 

98.2 

96.6 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB  1500 

98.3 

98.3 

98.3 

98-7 

98.6 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE  1200 

98.4 

98.4 

98.4 

98.8 

98.9 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB  1000 

98.4 

98.4 

98.4 

98.8 

99.0 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB  900 

98.4 

98.4 

98.4 

98.8 

99.0 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB  800 

98.4 

98.4 

98.4 

98.8 

99.0 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB  700 

98.4 

98.4 

98.4 

98.8 

99.0 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB  600 

98.4 

98.4 

98.4 

98.6 

99.0 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99,5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB  500 

98.4 

98.4 

98.4 

98.8 

99.0 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OB  400 

98.4 

98.4 

98.4 

98.8 

99.0 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB  300 

98.4 

98.4 

98.4 

98.8 

99.0 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB  200 

98.4 

98.4 

98.4 

98.8 

99.0 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB  100 

98.4 

98.4 

98.4 

98.8 

99.0 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

GB  000 

98.4 

98.4 

98.4 

98.8 

99.0 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


D  -  2  -  6 


USAFETAC/DS— 92/277  —  Pags  185 


OPBRATIHG  lOCATICM  *A’  PERCBMTAGE  FRBQUBIICV  OP  OCCURREUCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEZAC,  ASBKVILLB  NC  FROM  HOURLY  OBSBRVATICHS 


SXATIOR  HUmBR:  747320  STAXIOH  HAKE:  BOLLCMAM  AFB/ALAMOGORDO  m  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  7 

HORTH: 

JAN 

HOUBS: 

18>20 

CSILIIIQ 

VISIBILITY  IH 

siwnm 

MILBS 

IN 

1  GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1  ^ 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

1 

CBIL 

72.3 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

GS 

20000 

00.8 

80.8 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

GE 

18000 

81.6 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

GB 

16000 

81.9 

81.9 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

<2B 

14000 

83.2 

83.2 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

OB 

12000 

85.2 

85. 2 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.5 

85.5 

85.5 

65.5 

85.5 

85.5 

GB 

10000 

88.9 

88,9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

GB 

9000 

90.1 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

GB 

8000 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

GE 

7000 

91.5 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

GB 

6000 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GB 

6000 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

GS 

4500 

95.4 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

GB 

4000 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

GB 

3500 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

«8 

3000 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

97,1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

GB 

2500 

97.3 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

GE 

2000 

97.5 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

GB 

1800 

97.6 

97.7 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

GB 

1500 

97.6 

97.7 

98.1 

98.2 

98.3 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

GB 

1200 

97.7 

97.8 

98.3 

96.4 

98.5 

98.5 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

GB 

1000 

97.7 

97.8 

98.3 

98.4 

98.5 

98.5 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

GB 

900 

97.7 

97.8 

98.3 

98.4 

98.5 

98.5 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

GB 

800 

97.7 

97.8 

98.3 

98.4 

98.5 

98.5 

98,7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

GB 

700 

97.7 

97.8 

98.3 

98.4 

98.5 

98.5 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

GB 

600 

97.7 

97.8 

96.3 

98.4 

98.5 

98.5 

98,7 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

GB 

500 

97.7 

97.8 

98.3 

98.4 

98.5 

98.5 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

GB 

400 

97.7 

97.8 

98.3 

98.4 

98.5 

98.5 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

GB 

300 

97.7 

97.8 

98.3 

98.4 

98.5 

98.5 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

GB 

200 

97.7 

97.8 

98.3 

98.4 

98.5 

98.5 

98.7 

98.8 

98.8 

99.0 

99.1 

99.2 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

GS 

100 

97.7 

97.8 

98.3 

98.4 

98.5 

98.5 

98.7 

98.8 

98.8 

99.0 

99.1 

99.2 

99.6 

99.6 

99.7 

100.0 

GB 

000 

97.7 

97.8 

98.3 

98.4 

98.5 

98.5 

98.7 

98.8 

98.8 

99.0 

99.1 

99.2 

99.6 

99.6 

99.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


D  -  2  -  7 


OSAFETAC/DS— 92/277  —  Pag*  186 


CVBIWTIII6  LOCATIOH  *A'  PSHCEHTAaS  FREQUEHCy  OF  OCCURKERCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFRAC,  ASHEVILLE  RC  FRCM  HOURLY  (SSERVATIORS 


STATICH  RUHBBR:  747320  STATIOR  NAME:  HOLLCmAR  AFB/ALAMOGCSUX)  RM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


L8T 

TO  irrc: 

♦  7 

MOinB: 

JAN 

aOURS: 

21-23 

CEILIRG 

VISIBILITY  IR 

STATUTE 

MILES 

111  1 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

FEET  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

RO 

CEIL 

76-7 

76.7 

76.7 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

6B 

20000 

85.0 

85.0 

85.0 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

65.1 

85.1 

85.1 

65.1 

85.1 

85.1 

85.1 

GB 

18000 

85.7 

85.7 

85.7 

85.8 

85.8 

65.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

OB 

16000 

85.7 

85.7 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

65.8 

85.8 

85.8 

65.8 

85.8 

OB 

14000 

86.1 

86.1 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86. 2 

86.2 

86.2 

OE 

12000 

87.6 

87.6 

87.6 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87,7 

87.7 

87.7 

87.7 

87,7 

87.7 

87-7 

87.7 

GB 

10000 

90.1 

90.1 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GB 

9000 

90,4 

90.4 

90-4 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

GB 

8000 

91.1 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

GB 

7000 

91.7 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

GB 

6000 

92.9 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GB 

5000 

95.0 

95.0 

95.0 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GB 

4500 

95.3 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95,5 

95.5 

OB 

4000 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GB 

3500 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GB 

3000 

97.4 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB 

2500 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

2000 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

96.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

OB 

1800 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

90.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98,7 

GB 

1500 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98,7 

98.7 

GB 

1200 

98.6 

98.6 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99,1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OB 

1000 

98.6 

98.6 

98-7 

98.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

900 

98.6 

98.6 

98.7 

98.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

800 

98.6 

98.6 

98.7 

98.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OT 

700 

98.6 

98.6 

98.7 

98.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99,5 

99.5 

99.5 

6B 

600 

98.6 

98.6 

98.7 

98.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99-5 

GB 

500 

98.6 

98.6 

98.7 

98.8 

99.0 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

400 

98-6 

98.6 

98.7 

98.8 

99.0 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

300 

98.6 

98.6 

98.7 

98.8 

99.1 

99-4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

GB 

200 

98.6 

98.6 

98.7 

98.8 

99.1 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

100 

98.6 

98.6 

98.7 

98.8 

99.1 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

GB 

000 

98.6 

98.6 

98.7 

98.8 

99.1 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99-7 

99.7 

99.7 

99.7 

100,0 

TOTAL  RUHBER  OF  OBSERVATIOHS  929 
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OPBMTIIIG  LOCATIOH  -A’ 
USAFRCAC,  ASHBVILLB  HC 


PEBCBHTAGB  FRBgUSRCY  OP  OCCUPREHCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITI 
FROH  BOURLF  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLOMAN  AFB /ALAMOGORDO  m  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  61  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  *  7  MONTH:  JAN  HOURS:  ALL 


CEILING 
IN  1 

FEET  1 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STBTUTB 

GB  GB  6B  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

WO 

CBZL 

70.5 

70-5 

70.6 

70.7 

70.8 

70.8 

70,8 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

GB 

20000 

79.0 

79.0 

79.1 

79.2 

79.3 

79.3 

79.3 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.5 

79.5 

79.5 

79,5 

QB 

18000 

79.6 

79.7 

79.8 

79.8 

79.9 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.2 

80.2 

GE 

16000 

79.8 

79.8 

79.9 

80.0 

80.1 

80.1 

80,1 

80.1 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.3 

80.3 

GB 

14000 

80.9 

81.0 

81.1 

81.1 

81.2 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.5 

81.5 

GB 

12000 

83.3 

83.3 

83,4 

83.5 

83.6 

83.6 

83.7 

83.7 

83,7 

83.7 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.9 

GB 

10000 

86.7 

86.7 

86.8 

86.9 

87.0 

87.0 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.3 

«B 

9000 

87.1 

87.1 

87.3 

87.3 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.7 

87.7 

GB 

8000 

88.6 

88.7 

88.8 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

GB 

7000 

89.1 

89.1 

89.3 

89.3 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

GB 

6000 

90.3 

90.3 

90.5 

90.5 

90.7 

90,7 

90.7 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

GB 

5000 

93.0 

93.0 

93.1 

93.2 

93.3 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.6 

93.6 

93.6 

93.7 

GB 

4500 

93.7 

93.7 

93.9 

93.9 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

OB 

4000 

94.9 

94.9 

95.0 

95.1 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

GB 

3500 

95.5 

95.5 

95.6 

95.7 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GB 

3000 

96.2 

96.2 

96.4 

96.5 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

GB 

2500 

96.4 

96.5 

96.7 

96.8 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

GB 

2000 

96.7 

96.7 

96.9 

97.0 

97.2 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97,5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

GB 

1800 

96.7 

96-7 

96.9 

97.0 

97.3 

97.3 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

GB 

1500 

96.7 

96.8 

97.0 

97.1 

97.4 

97.4 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

GB 

1200 

96.9 

96.9 

97.2 

97.3 

97.6 

97.6 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

GB 

1000 

96.9 

97.0 

97.3 

97.4 

97.7 

97-7 

97.9 

98.0 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

900 

97.0 

97.0 

97.3 

97.4 

97.7 

97-8 

98.0 

98.1 

98.1 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

GB 

800 

97.0 

97.0 

97.4 

97.5 

97.8 

97.8 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

GB 

700 

97.1 

97.1 

97.4 

97.5 

97.8 

97.9 

98.1 

98.2 

98.2 

98.3 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

GB 

600 

97.1 

97.1 

97.5 

97.6 

97.9 

98.0 

98.1 

98.3 

98.3 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

GB 

500 

97.2 

97.2 

97.5 

97.7 

98.0 

98.1 

98.2 

98.4 

98.5 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

GB 

400 

97.2 

97.2 

97.6 

97.7 

98.1 

98.2 

98.3 

98.6 

98.6 

98.7 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

QW 

300 

97.2 

97.3 

97.6 

97.8 

98.1 

98.2 

98.4 

98.7 

98.7 

98.8 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

GB 

200 

97.2 

97.3 

97.6 

97.8 

98.1 

98.3 

98.5 

98.7 

98.7 

98.9 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

GB 

100 

97.2 

97.3 

97.6 

97.8 

98.1 

98.3 

98.5 

98.7 

98.8 

98.9 

99.2 

99.2 

99.3 

99.4 

99.5 

99.8 

GB 

000 

97.2 

97.3 

97.6 

97.8 

98.1 

98.3 

98.5 

98.7 

98.8 

98.9 

99.2 

99.2 

99.3 

99.4 

99.5 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7438 
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ggggg  ggggg  ggggg  ggggg  ggggg  ggggg 


OFEBATIIK  LOCKTIOR  ’A’  PSRCBirTAGB  FKBQUEIKY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEXAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIOHS 

STATION  maiBBR:  747320  STATION  HAKE:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  *  7  MONTH:  FEB  HOURS:  00-02 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IH 

FBET 

GB 

7 

6B 

6 

GS 

5 

GB 

4 

GS 

3 

GB 

2  1/2 

GE 

2 

GB 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

6E 

1/4 

GB 

0 

IfO  CSIL 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71,4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71-5 

71.5 

71.5 

71.5 

6B  20000 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

60.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.1 

BO.l 

80.1 

80.1 

GE  18000 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

60.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

GE  16000 

60.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.1 

80.1 

80-1 

00.1 

OB  14000 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80,7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

GE  12000 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

62.9 

82.9 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

GE  10000 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88,3 

88.3 

88.3 

88.3 

OB  9000 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88,2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

86.2 

88.2 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

GE  8000 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

OB  7000 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

GE  6000 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

GE  5000 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

OB  4500 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

OB  4000 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GE  3500 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

OB  3000 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GE  2500 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

OB  2000 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

98,0 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

OB  1800 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

97,8 

97.8 

97.8 

98.0 

98.1 

96.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GE  1500 

97.8 

97.8 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.5 

96.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98,7 

OB  1200 

97.8 

97.8 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.5 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

OB  1000 

97.8 

97.8 

98.1 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

OB  900 

97.8 

97.8 

98.1 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

OB  800 

97.8 

97.8 

98.1 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OB  700 

97.8 

97.8 

98.1 

98.3 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.8 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE  600 

CD 

97.8 

98.1 

98.3 

98.5 

98.5 

98.6 

98.7 

98-7 

98.9 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE  500 

97.8 

97.8 

98.1 

98.3 

98.5 

98.5 

98.6 

98.7 

98.7 

98.9 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE  400 

97.8 

97.8 

98.1 

98.3 

98.5 

98.5 

98.6 

98,7 

98.7 

98.9 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE  300 

97.8 

97.8 

98.1 

98.3 

98.5 

98.5 

98.6 

98.7 

98.7 

98.9 

99.1 

99-1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE  200 

98.0 

98.0 

98.3 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

99.2 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

6B  100 

98.0 

98.0 

98.3 

98.6 

98.7 

98,7 

98.8 

98.9 

98.9 

99.2 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

100.0 

GE  000 

98.0 

98.0 

98.3 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

99.2 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIOHS  846 
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OPERKTHIO  lOCATIOn  ‘A’ 
U8AFKXAC,  ASaSVIIXB  RC 


PKRCEHTAGS  FREQUEHCY  OF  OCCUBRBRCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  BOURLY  OBSERVATIOHS 


SXKTIOH  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLCNM  AFB /ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  7 

MONTH: 

FEB 

HOURS: 

03-05 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GB 

6E 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

6E 

GB 

GB 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

70.8 

70.8 

70.8 

70.9 

71.0 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

G8 

20000 

78.4 

78.4 

78.4 

78.5 

78.6 

78.8 

78.8 

78.6 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

6E 

18000 

78.4 

78.4 

78.4 

78.5 

78.6 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

76.8 

78.8 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

GB 

16000 

78.4 

78.4 

78.4 

78.5 

78.6 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

76.6 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

GB 

14000 

79.1 

79.1 

79.1 

79.2 

79.3 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

GB 

12000 

81.3 

81.3 

81.3 

81.4 

81.6 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

6E 

10000 

85.9 

85.9 

85.9 

86.1 

86.2 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

GB 

9000 

86.3 

86.3 

86.3 

86.4 

86.5 

86.8 

86.8 

66.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.6 

86.9 

66.9 

86.9 

86.9 

G8 

sooo 

88.5 

88.5 

88.5 

88.7 

88.8 

69.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

OB 

7000 

88.7 

88.7 

88.7 

88.8 

88.9 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

GB 

6000 

89.5 

89.5 

89.5 

89.6 

89.7 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

GB 

5000 

91.7 

91.7 

91.8 

92.0 

92.1 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

GB 

4500 

93.0 

93.0 

93.1 

93.3 

93.4 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

68 

4000 

93.9 

93.9 

94.0 

94.1 

94.2 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GB 

3500 

94.9 

94.9 

95.0 

95.2 

95.3 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GB 

3000 

95.4 

95.4 

96.0 

96.1 

96.2 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GB 

2500 

95.4 

95.4 

96.0 

96.1 

96.2 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

OB 

2000 

95.7 

96.0 

96.6 

96.7 

96.9 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97,3 

97.3 

97.3 

GB 

1800 

95.9 

96.1 

96.7 

96.8 

97-0 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GB 

1500 

96.5 

96.7 

97.3 

97.4 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.3 

98.3 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

08 

1200 

96.5 

96.7 

97.3 

97.4 

97.8 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.5 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

1000 

96.6 

96.8 

97.5 

97.6 

98.0 

98.2 

98.2 

98,3 

98.3 

98-7 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

<m 

900 

96.6 

96.8 

97.5 

97,6 

98.0 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.7 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

eoo 

96.6 

96.8 

97.5 

97.6 

98.0 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

90.7 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

700 

96.6 

96.9 

97.8 

97.9 

98.2 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.9 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

600 

96.6 

96.9 

97.8 

97-9 

98.2 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.9 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

500 

96.6 

96.9 

97.8 

97.9 

98.2 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.9 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

OB 

400 

96.6 

96.9 

97.8 

97.9 

98.2 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.9 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

GB 

300 

96.6 

96.9 

97.8 

97.9 

98.2 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.9 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

GB 

200 

96.6 

96.9 

98.0 

98.1 

98.5 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

GB 

100 

96.6 

96.9 

98.0 

98.1 

98.5 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

GB 

000 

96.6 

96.9 

98.0 

98.1 

98.5 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

99.2 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 
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OPBlwniiG  LOCKTIOR  ’A’ 
USAFBTAC,  ASaBVIIJ.B  RC 


PERCENTAGB  FRE^HCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SIATICM  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAHOOC»U»  NH  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  *  7  MONTH:  FEB  HOURS:  06-08 


CEILING 
IN  1 

FEET  1 

1  GB 

1 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

OE  GB  OE  SB 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

NO 

CBIL 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65,7 

65.7 

65.8 

65.8 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

6E 

20000 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.8 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

GB 

18000 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.2 

75.2 

75,3 

75.3 

75.3 

75.3 

GB 

16000 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.3 

75,3 

75,4 

75.4 

75.4 

75.4 

GB 

14000 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76,6 

76.6 

76.6 

76,6 

76.6 

76.7 

76.7 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

GB 

12000 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

76.0 

78.0 

78.0 

78,0 

70,0 

78.1 

78.1 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

GB 

10000 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82,3 

82.4 

82.4 

82,5 

82.5 

82.5 

82.5 

GB 

9000 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.6 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

GB 

8000 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.1 

85.1 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

GB 

7000 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85,8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

86-1 

86.1 

86.1 

86.1 

GB 

6000 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.1 

87.1 

87.2 

87,2 

87.2 

87.2 

GB 

SOOO 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

OB 

4900 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GB 

4000 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93  .0 

93.1 

93.1 

93.3 

93,3 

93.3 

93.3 

GB 

3500 

93.7 

93.7 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94,2 

94.2 

94.2 

94.2 

OB 

3000 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

95.2 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GB 

2500 

95.0 

95.0 

95.2 

95.2 

95,2 

95.2 

95.2 

95.4 

95.4 

95.4 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GB 

2000 

95.6 

95.7 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

96,7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GB 

1800 

95.6 

95.7 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GB 

1500 

96.2 

96.3 

96.6 

96.7 

96,7 

96.7 

96.7 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GB 

1200 

96.3 

96.5 

96.7 

96.8 

96.8 

96.6 

96.8 

97,3 

97,3 

97,3 

97.5 

97.5 

97,6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB 

1000 

96.9 

97.0 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97,4 

97,9 

97,9 

98.0 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

OB 

900 

96.9 

97.0 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97,9 

97,9 

98.0 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

800 

97.0 

97.2 

97.4 

97.5 

97,5 

97.5 

97,5 

98.0 

98.0 

98.1 

98.3 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GB 

700 

97.0 

97.2 

97.4 

97.5 

97,5 

97.5 

97.5 

98.0 

98.0 

98.1 

98.3 

98.3 

98.5 

98.5 

98.7 

98.7 

OB 

600 

97-0 

97.2 

97.4 

97.5 

97,5 

97.5 

97.5 

98.0 

98.0 

98.1 

98.3 

98.3 

98.5 

98.5 

98.7 

98.7 

GB 

500 

97.0 

97.3 

97.5 

97.6 

97,6 

97.6 

97.6 

98.1 

98.1 

98.2 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.9 

99.1 

OE 

400 

97.0 

97.3 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

98.1 

98.1 

98.2 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.9 

99.2 

OE 

300 

97.0 

97.3 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

98.1 

98.1 

98.2 

98.6 

98.6 

98.7 

98,7 

98.9 

99.2 

GB 

200 

97.0 

97.3 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

98.1 

98.1 

98.3 

98.7 

98.7 

99,1 

99.1 

99.4 

99.6 

GB 

100 

97.0 

97.3 

97.5 

97,6 

97.6 

97,6 

97-6 

96.1 

98.1 

98.5 

98.8 

98.8 

99,2 

99.3 

99.6 

99.9 

GB 

000 

97.0 

97.3 

97.5 

97,6 

97.6 

97.6 

97.6 

98.1 

98.1 

98.5 

98.8 

98.8 

99,2 

99.3 

99.6 

100.0 
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OPBRATIlfG  LOCATIOH  ”A* 
USAFEUC,  ASHBVIIXE  NC 


PERCENTAGE  FREgUEHCY  OP  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER;  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB /ALAMOGORDO  MM  PERIOD  OP  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


lst 

TO  UTC: 

♦  7 

MONTH: 

PEE 

HOURS: 

09-11 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

HILES 

IN  1 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

6B 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

FBBT  1 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.8 

66.6 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

SB 

20000 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77,2 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

GS 

18000 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

/e.o 

78.0 

78.0 

78.0 

GB 

16000 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

GE 

14000 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79-1 

79.1 

GB 

12000 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

60.4 

80.4 

GB 

10000 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

64.0 

84.0 

GB 

9000 

84.5 

84.6 

84.5 

84.6 

84.5 

84.5 

84.6 

84.6 

.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

.6 

84.6 

GB 

8000 

86.0 

86.9 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.2 

86.2 

80.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

GE 

7000 

85.8 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

66.3 

85.3 

8(  .3 

GB 

6000 

87.1 

87.4 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

8/. 6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

GB 

5000 

89.4 

89.6 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

GB 

4500 

91.1 

91.4 

91.5 

91.5 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GB 

4000 

92.8 

93.0 

93.1 

93.1 

93.3 

93.: 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93  4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GE 

3500 

93.5 

93.7 

93.9 

93.9 

94.0 

9-!.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.’ 

9..  1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

GB 

3000 

95.4 

95.6 

95.7 

95.7 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GB 

2500 

96.6 

95.9 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96,2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GB 

2000 

96.5 

96.7 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GB 

1800 

96.5 

96.7 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

07.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.  J 

GB 

1500 

96.9 

97.2 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.5 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

:»/.9 

GB 

1200 

96.9 

97.2 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.5 

97.6 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

1000 

96.9 

97,2 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.6 

97  .  « 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

r'.2 

98.2 

98.2 

GB 

900 

96.9 

97.2 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.6 

97.8 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

800 

96.9 

97.2 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.6 

97.^ 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GK 

700 

96.9 

97.2 

97.5 

97.8 

98.0 

98.0 

98.1 

98.^ 

98.5 

98. C 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

600 

97.2 

97.4 

97.8 

98.0 

98.3 

98.3 

98.5 

98.7 

98.9 

99.1 

99.2 

99.2 

9S.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GK 

500 

97.3 

97.5 

97.9 

98.1 

98.6 

98.6 

98.7 

98.9 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

400 

97.5 

97.9 

98.2 

98.6 

98.9 

98.9 

99.1 

99.3 

99.5 

99. C 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

300 

97.5 

97.9 

98.2 

98.5 

98.9 

98.9 

99.1 

99.3 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GS 

200 

97.6 

98.0 

98.3 

98.6 

99-1 

99.1 

99.2 

99. ^ 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

97.6 

98.0 

98.3 

98.6 

99.1 

99.1 

99.2 

9«<.4 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

97.6 

98.0 

98.3 

98.6 

99.1 

99.1 

99.2 

99.4 

99-6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

llO.O 
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OPEKATIRG  lACATIOR  'A* 
USAFEXAC,  ASHBVILLB  HC 


PERCERTAGB  FREQUERCy  OF  OCCURREHCE  OF  CEILIHG  VERSUS  VtSIBILITy 
FROM  HOURLY  OBSERVXriORS 


STATIOn  HUMBER:  747320  SXATTON  RAMS:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  7 

HOmH: 

FEB 

HOURS: 

12-14 

CBILXNG 

VISIBILITY  IH 

STATUTE 

MILES 

IN  1 

1  GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

1  ^ 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CEIL 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65,7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65,7 

GB 

20000 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77,4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

GB 

18000 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

GB 

16000 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

GB 

14000 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

GB 

12000 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

GB 

10000 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

GB 

9000 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

6k 

8000 

85.7 

85-7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

GE 

7000 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

GB 

6000 

87.1 

87-1 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

GB 

5000 

89.7 

89-7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

GB 

4500 

91.3 

91-3 

91.4 

91.4 

91.5 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GB 

4000 

93.5 

93-7 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

OB 

3500 

94.4 

94-8 

95.0 

95.0 

95.2 

95.2 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GB 

3000 

96.5 

96-8 

97,0 

97.0 

97.2 

97,2 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GB 

2500 

96.9 

97.3 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GB 

2000 

97.2 

97.5 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

1800 

97.2 

97.5 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

1500 

97.5 

97.9 

96.2 

98.2 

98.6 

98.6 

98.7 

98.9 

98.9 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

1200 

97.5 

97,9 

98.2 

98.2 

98.6 

98.6 

98.7 

98.9 

98.9 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

1000 

97.9 

98.2 

98.6 

98.6 

99.1 

99.1 

99.3 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

900 

97.9 

98.2 

98.6 

98.6 

99.1 

99.1 

99,3 

99.6 

99.6 

99-8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

eoo 

98.0 

98.3 

98.7 

98.7 

99.2 

99.2 

99.4 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

98.0 

98.3 

98.7 

98.7 

99.2 

99.2 

99.4 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600 

98.0 

98.3 

98.7 

98.7 

99.2 

99.2 

99.4 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

98.0 

98.3 

98.7 

98.7 

99.2 

99.2 

99.4 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

98.0 

98.3 

98.7 

98,7 

99-2 

99.2 

99.4 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

98.0 

98.3 

98.7 

98.7 

99.2 

99.2 

99.4 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

98.0 

98.3 

98.7 

98.7 

99.2 

99.2 

99.4 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

98.0 

98.3 

98.7 

98.7 

99.2 

99.2 

99.4 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

98.0 

98.3 

98.7 

98.7 

99.2 

99.2 

99.4 

99.8 

99.8 

99.9 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 
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OPERAXIHO  lOCATIOR  ’A" 
USAFETAC,  ASHEVIUA  HC 


PBBCEHTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLOMAN  AFB/ALAMOGOROO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  7 

HORTH: 

FEB 

HOURS S 

15-17 

CBILI1I6 

VISIBILITY  IN 

STATUS 

MILES 

IR 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CEIL 

60.5 

60.5 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.8 

60.8 

60.8 

60.9 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

GS 

20000 

74.6 

74.6 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.9 

75.1 

75.1 

75.2 

75.4 

75.4 

75.4 

75.5 

75.5 

75.5 

GE 

18000 

75.4 

75.4 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.8 

75.9 

75.9 

76.0 

76.2 

76.2 

76.2 

76.4 

76.4 

76.4 

GS 

16000 

75.5 

75.5 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.9 

76.0 

76-0 

76-1 

76.4 

76.4 

76.4 

76.5 

76.5 

76.5 

GB 

14000 

77.5 

77.5 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.9 

78.0 

78.0 

78.1 

78.4 

78.4 

78.4 

78.5 

78.5 

78.5 

G8 

12000 

81.1 

81.1 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.4 

81.6 

81.6 

81.7 

81.9 

81.9 

81.9 

82.0 

82.0 

82.0 

GE 

10000 

84.0 

84.0 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.6 

84.8 

84.8 

84.9 

85.1 

85.1 

85.1 

85.2 

85.2 

85.2 

OB 

9000 

84.2 

84.2 

84.4 

84.5 

84.5 

84.5 

84.8 

84.9 

84.9 

85.0 

85.2 

85.2 

85.2 

85.3 

85.3 

85.3 

GB 

8000 

85.5 

85.5 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

86.1 

86.2 

86.2 

86.3 

66.5 

86.5 

86.5 

86.6 

86.6 

86.6 

GB 

7000 

85.9 

85.9 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86,5 

86.6 

86.6 

86.8 

87.0 

87.0 

87.0 

87.1 

87.1 

87.1 

OB 

6000 

87.9 

87.9 

88.2 

88.3 

88.3 

88.3 

88.5 

88.7 

88.7 

88.8 

89.0 

89.0 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

GB 

5000 

91.3 

91.3 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.8 

92.0 

92.0 

92.1 

92.3 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

GB 

4500 

92.1 

92.1 

92.4 

92.6 

92.6 

92.6 

92.8 

92.9 

92.9 

93.0 

93.3 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

GB 

4000 

94.3 

94.4 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

95.2 

95.3 

95.3 

95.4 

95.6 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

GS 

3500 

95.4 

95.5 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.2 

96.3 

96.3 

96.5 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

GB 

3000 

96.3 

96.9 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.8 

97.9 

97.9 

98.0 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

2500 

96.7 

97.3 

98.0 

98.1 

98.1 

98.2 

98.5 

98.6 

98.6 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

99-1 

99.1 

99.1 

GB 

2000 

96.9 

97.5 

98.2 

98.3 

98.3 

98.5 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

1800 

96.9 

97.5 

98.2 

98.3 

98.3 

98.5 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

1500 

97.0 

97.6 

98.5 

98.6 

98.7 

98.8 

99.1 

99.3 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

GS 

1200 

97.0 

97.6 

98.5 

98.6 

98.7 

98.8 

99.1 

99.3 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

1000 

97.0 

97.6 

98.5 

98.6 

98.7 

98.8 

99.1 

99.3 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

900 

97.0 

97.6 

98.5 

98.6 

98.7 

98.8 

99.1 

99.3 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

800 

97.2 

97.8 

98.6 

98.7 

98.8 

98.9 

99.2 

99.5 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

700 

97.2 

97.8 

98.6 

98.7 

98.8 

98.9 

99.2 

99.5 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600 

97.2 

97.8 

98.6 

98.7 

98.8 

98.9 

99.2 

99.5 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GS 

500 

97.2 

97.8 

98.6 

98.7 

98.8 

98.9 

99-2 

99.5 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

97.2 

97.8 

98.6 

98.7 

98.8 

98.9 

99.2 

99.5 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

97.2 

97.8 

98.6 

98.7 

98.8 

98.9 

99.2 

99.5 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

97.2 

97.8 

98.6 

98.7 

98.8 

98.9 

99.2 

99.5 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

97.2 

97.8 

98.6 

98.7 

98.8 

98.9 

99.2 

99.5 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

97.2 

97.8 

98.6 

98.7 

98.8 

98.9 

99.2 

99.5 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 
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OPBRATIIIO  LOCATIOH  *A* 
USAFBTAC,  ASHBVILLB  HC 


PERCBirTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STAnON  IIUHBBR:  747320  STATION  NAME:  HOLLOHAN  AFB/ALAHOOORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  OTC: 

+  7 

MONTH: 

FEB 

HOURS: 

18-20 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATIfTE 

MILES 

IN 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

63.9 

63.9 

64.1 

64.2 

64.4 

64.4 

64.4 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

6E 

20000 

74.8 

74.8 

74.9 

75.1 

75.3 

75.3 

75.3 

75.5 

75.7 

75.8 

75.8 

75-8 

75-9 

75-9 

75.9 

75.9 

GB 

18000 

75.5 

75.5 

75.7 

75.8 

76.0 

76.0 

76.0 

76.2 

76.4 

76.5 

76.5 

76.5 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

GE 

16000 

75.9 

75.9 

76.0 

76.1 

76.4 

76.4 

76.4 

76.6 

76.7 

76.8 

76.8 

76.8 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

GB 

14000 

77.5 

77.5 

77.7 

77.8 

78.0 

78.0 

78.0 

78.3 

78.4 

78.5 

78.5 

78.5 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

GB 

12000 

80.6 

80.6 

80.7 

80.9 

81.1 

81.1 

81.1 

81.3 

81.4 

81.6 

81.6 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

OB 

10000 

86.4 

86.4 

86.6 

86.8 

87.0 

87.0 

87.0 

87.2 

87.4 

87.5 

87.5 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

GB 

9000 

86.4 

86.4 

86.6 

86-8 

87.0 

87.0 

87.0 

87.2 

87.4 

87.5 

87.5 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

GB 

8000 

88.5 

88.5 

88.8 

88.9 

89.1 

89.1 

89.1 

89.4 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

GB 

7000 

88.7 

88.7 

88.9 

89.0 

89.2 

89.2 

89.2 

89.5 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89. B 

89.8 

89.8 

89.8 

GE 

6000 

89.8 

89.8 

90.1 

90.2 

90.4 

90.4 

90.4 

90.7 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

GB 

5000 

92.4 

92.4 

92.7 

92.8 

93.1 

93.1 

93.1 

93.4 

93.5 

93.6 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GB 

4500 

93.3 

93.3 

93.5 

93.6 

94.0 

94.1 

94.1 

94.3 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

GB 

4000 

94.8 

94.8 

95.0 

95.2 

95.5 

95.6 

95.6 

95.9 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GB 

3500 

95.5 

95.5 

96.0 

96.1 

96.5 

96.6 

96.6 

96.8 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GB 

3000 

96.8 

97.0 

97.5 

97.6 

98.0 

98.1 

98.1 

98.3 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

2500 

97.3 

97.5 

98.1 

98.2 

98.6 

98.7 

98.7 

98.9 

99.1 

99,2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99-3 

99.3 

OB 

2000 

97.3 

97.5 

98.1 

98.2 

98.6 

98.7 

98.8 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

1800 

97.3 

97.5 

98.1 

98-2 

98.6 

98-7 

98.8 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

1500 

97.3 

97-5 

98.1 

98,2 

98.6 

98.7 

98.8 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

1200 

97-3 

97.5 

98.2 

98.3 

98-7 

98.8 

98.9 

99-3 

99.4 

99-5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

1000 

97.3 

97.5 

98-2 

98-3 

98-7 

98.8 

98.9 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

900 

97-3 

97.5 

98.2 

98.3 

98.7 

98.8 

98.9 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

800 

97.3 

97.5 

98.2 

98.3 

98-7 

98.8 

98.9 

99.4 

99.5 

99. B 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

700 

97.3 

97.5 

98.2 

98-3 

98.7 

98.8 

98.9 

99-4 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

600 

97.3 

97.5 

98.2 

98.3 

98.7 

98.8 

98.9 

99.4 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

500 

97.3 

97.5 

98.3 

98.5 

98-8 

98.9 

99.1 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

GB 

400 

97.3 

97.5 

98.3 

98.5 

98.8 

98.9 

99.1 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

97.3 

97.5 

98.3 

98.5 

98.8 

98.9 

99.1 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

97.3 

97.5 

98.3 

98.5 

98.8 

98.9 

99.1 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

97.3 

97.5 

98.3 

98.5 

98.8 

98.9 

99.1 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

97.3 

97.5 

98.3 

98.5 

98.8 

98.9 

99.1 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 
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OPERKTUG  UXATIOH  ’A’ 
USAFBXAC,  ASHEVILLE  IK 


PERCENTAGE  FREQUEHCy  OF  OCCURRBICE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


8TKIION  RU»BBR:  747320  STMIlOH  HAMS:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  NH  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  7 

MONTH: 

FEB 

HOURS: 

21-23 

CEILING 

VISIBILITY  IH 

STATUTE 

MILBS 

m  1 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CEIL 

72.9 

72.9 

73.0 

73.0 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

6B 

20000 

80.4 

80.4 

80.5 

80.5 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

GS 

18000 

80.5 

80.5 

80.6 

80.6 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

GE 

16000 

80.5 

80.5 

80.6 

80.6 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80,7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

GB 

14000 

82.0 

82.0 

82.2 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

62.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

GB 

12000 

85.0 

85.0 

85.1 

85.1 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

65.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

GB 

10000 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

GB 

9000 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

GE 

8000 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GB 

7000 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

GB 

6000 

92.4 

92.4 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GB 

5000 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GB 

4500 

95.4 

95.4 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GB 

4000 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GB 

3900 

96.6 

96.6 

96.8 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GB 

3000 

97.4 

97.4 

97.6 

97.6 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GB 

2500 

97.9 

97.9 

98.2 

98.2 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GB 

2000 

98.2 

98.2 

98.6 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

1800 

98.2 

98.2 

98.6 

98.6 

98.8 

96.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GE 

1500 

98.8 

98.8 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

1200 

98.8 

98.8 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

1000 

98.9 

98.9 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99,5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

900 

98.9 

98.9 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.5 

GB 

600 

98.9 

98.9 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99,5 

99.5 

99,6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

700 

98.9 

96.9 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99,5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99,6 

99.6 

99.6 

GB 

600 

98.9 

98.9 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99,5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

500 

98.9 

98.9 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

400 

98.9 

98.9 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

300 

98.9 

98.9 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

200 

98.9 

98.9 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

98.9 

98.9 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

98.9 

98.9 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTEM.  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 
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OPEmTIRO  IflCATIOR  'A* 
OSAFBXAC,  ASBEVmS  AC 


PERCENTAGB  FREQUBItCy  OP  OCCUIWBHCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
PRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIGH  NUMBER:  747320  SYATIOH  NAME:  HOLLaMAN  AFB/ALAMOO(NU»  NM  PERIOD  OP  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  urc:  *  7  MONTH:  PEB  HOURS:  ALL 


CEILINC 

IN 

PEET 

GE 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

OB 

3 

VISIBILITY  IN 

GB  GB 

2  1/2  2 

STATIYFB 

GE 

1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

67.2 

67.2 

67.3 

67.3 

67.3 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.5 

67-5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

6E 

20000 

77.2 

77.2 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

77.4 

77.4 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

OB 

18000 

77.6 

77.6 

77.7 

77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

77.9 

77.9 

77.9 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

OB 

16000 

77.7 

77.7 

77.8 

77.8 

77.9 

77.9 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.2 

78.2 

78.2 

OB 

14000 

79.0 

79-0 

79.1 

79.1 

79.2 

79.2 

79.2 

79.3 

79.3 

79.3 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

OB 

12000 

81.3 

81.3 

81.4 

81.4 

81.5 

81.5 

81.5 

81.6 

81.6 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.8 

81.8 

81.8 

OE 

10000 

85.5 

85.5 

85.6 

85.6 

85.7 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

OB 

9000 

85.7 

85.7 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.1 

86.1 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

OB 

8000 

87.5 

87.6 

87.6 

87,7 

87.8 

87.6 

87.8 

87.9 

87.9 

87.9 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

68.0 

88.0 

OB 

7000 

87.8 

87.8 

87.9 

88.0 

88.0 

88.1 

88.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

OB 

6000 

89.0 

89.0 

89.1 

89.2 

89.2 

89.3 

89.3 

89.4 

89.4 

89.4 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

OB 

5000 

91.5 

91.5 

91.6 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

GB 

4500 

92.7 

92.7 

92.8 

92.9 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

OB 

4000 

94.1 

94.2 

94.4 

94.4 

94.5 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

OB 

3500 

95.0 

95.1 

95.3 

95.3 

95.4 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

OB 

3000 

96.1 

96.3 

96.6 

96.6 

96.8 

96.8 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GB 

2500 

96.4 

96.6 

97.0 

97.0 

97.1 

97.2 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

OB 

2000 

96.9 

97.1 

97.5 

97.5 

97.7 

97.7 

97.8 

97.9 

97.9 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

OB 

1800 

96.9 

97.1 

97.5 

97.5 

97.7 

97.8 

97.8 

97.9 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

1500 

97-3 

97.5 

97.9 

98.0 

98.2 

98.2 

98.3 

98.5 

98.5 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

OB 

1200 

97.3 

97.5 

97.9 

98.0 

98.2 

98.3 

98.3 

98.5 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OB 

1000 

97-4 

97.6 

98.1 

98.2 

98.4 

98.5 

98.6 

98.8 

98.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

QE 

900 

97.4 

97.6 

98.1 

98.2 

98.4 

98.5 

98.6 

98.8 

98.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

OE 

800 

97.5 

97.7 

98.2 

98.2 

98.5 

98.5 

98.6 

98.8 

98.9 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

700 

97.5 

97.7 

98.2 

98.3 

98.6 

98.6 

98.7 

99.0 

99.0 

99.2 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

600 

97.5 

97.7 

98.2 

98.3 

98.6 

98.7 

98.8 

99.0 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99-5 

99.5 

99.5 

99.5 

OB 

500 

97.5 

97.8 

98.3 

98.4 

98.7 

98.7 

98.8 

99.1 

99.1 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

OB 

400 

97.5 

97.8 

98.3 

98.4 

98.7 

98.8 

98.9 

99.1 

99.2 

99.3 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

OB 

300 

97-5 

97.8 

98.3 

98.4 

98.7 

98.8 

98.9 

99.2 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

OB 

200 

97.6 

97.8 

98.4 

98.5 

98.8 

98.9 

99.0 

99.2 

99.3 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

OB 

100 

97.6 

97.8 

98.4 

98.5 

98.8 

98.9 

99.0 

99.2 

99.3 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

OE 

000 

97.6 

97.8 

98.4 

98.5 

98.8 

98.9 

99.0 

99.2 

99.3 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  6768 
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CPBRKTIIIG  UXATIOR  ’A’ 
USAFEXAC,  ASBEVILLB  MC 


PERCEirTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRDH  HOURLY  OBSERVATICNS 


STAXIOH  NUIffiBR:  747320  STATION  NAME:  BOLLOHAN  AFB/ALAH3GORDO  m  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

•SO  OTCs 

♦  7 

MONTH: 

MAR 

HOURS: 

00-02 

CBILINO 

VISIBILITY  IB 

HILBS 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GS 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

75.3 

75.7 

75.8 

75.8 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76-0 

76.0 

76-0 

GB 

20000 

82.3 

82.7 

82.8 

82.8 

82.9 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

GB 

18000 

82.5 

82.9 

83.0 

83.0 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

CB 

16000 

82.5 

82.9 

83.0 

83.0 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

GB 

14000 

84.6 

85.1 

85.2 

85.2 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

GB 

12000 

87.0 

87.4 

87.5 

87.5 

87.6 

87,7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

GB 

10000 

90.1 

90.5 

90.6 

90.6 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

GB 

9000 

90.5 

91.0 

91.1 

91.1 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

GB 

8000 

92.9 

93.3 

93.4 

93.4 

93.5 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GB 

7000 

93.3 

93.8 

93.9 

93.9 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

GB 

6000 

94.4 

94.8 

94.9 

94.9 

95.2 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GB 

5000 

95.8 

96.2 

96.3 

96.3 

96.6 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GB 

4500 

96.2 

96.7 

96.8 

96.8 

97.0 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GB 

4000 

96.9 

97.3 

97.4 

97.4 

97.6 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

3500 

97.0 

97.4 

97.5 

97.5 

97.7 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

3000 

97.5 

98.0 

98.4 

98.4 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

2500 

98.0 

98.4 

98.8 

98.8 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

2000 

98.3 

98.7 

99.1 

99.1 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

IBOO 

98.3 

98.7 

99.1 

99.1 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99-6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

1500 

98.3 

98.7 

99.1 

99.1 

99,4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

1200 

98.4 

98.8 

99.2 

99.2 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

1000 

98.4 

98.8 

99.2 

99.2 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99-7 

GB 

900 

98.6 

99.0 

99.5 

99-5 

99.7 

99.8 

99-9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

800 

98.6 

99.0 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

700 

98.6 

99.0 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

600 

98.6 

99.0 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99-9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

500 

98.6 

99.0 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

400 

98.6 

99.0 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

300 

98.6 

99.0 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

98.6 

99.0 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

98.6 

99.0 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

000 

98.6 

99.0 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NIMBER  OF  OBSBRVATIOira  930 
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OPERATIHG  LOCKTIOH  ’A* 
USAPETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCERIAQB  FREQUEHCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILIHO  VERSUS  VISIBILITY 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIGH  NUHBER:  747320  STAXIQH  RAKE:  BOLLOHAR  AFB/AUMOQORDO  NM  PERIOD  OF  RECCHID:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  OTCs 

+  7 

MONTH: 

HOURS: 

03-05 

CEILING 

VISIBILITY  IH 

STATUTE 

Ml  LBS 

III  1 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

FEET  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

MO 

CEIL 

76.9 

77.0 

77.0 

77.0 

77.2 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

GE 

20000 

83.7 

83.8 

83.8 

83.8 

84.0 

84.0 

84-1 

84.2 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

6B 

18000 

83.7 

83.8 

83.8 

83.8 

84.0 

64.0 

84.1 

84.2 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

GE 

16000 

83.8 

83.9 

83.9 

83.9 

84.1 

84.1 

84.2 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

GB 

14000 

85.4 

85.5 

85.5 

85.5 

85.7 

85.7 

85.8 

85.9 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

6B 

12000 

87.6 

87-7 

87.7 

87.7 

88.0 

88.0 

88.1 

88.2 

88.2 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

GE 

10000 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.5 

90.5 

90.6 

90-8 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

6B 

9000 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

91.0 

91.0 

91.1 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

GE 

8000 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.5 

92.5 

92.6 

92-7 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

GB 

7000 

92.4 

92.5 

92.5 

92.5 

92.7 

92.7 

92.6 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93  .0 

SE 

6000 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

94.0 

94.0 

94.1 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

GB 

5000 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

95.1 

95.1 

95.2 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GB 

4500 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.9 

95.9 

96.0 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GB 

4000 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

97.1 

97.1 

97.2 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GB 

3900 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.2 

97.2 

97.3 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GB 

3000 

98.2 

98.3 

98.3 

96.3 

98.5 

98.5 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

2500 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.5 

98.5 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

2000 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

1600 

98.4 

98.9 

98.9 

96.5 

98.7 

96.7 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

1500 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

^9.0 

99.1 

99-1 

99.1 

99.1 

99-1 

99-1 

99.1 

GE 

1200 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

99.1 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

1000 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

99.1 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

900 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

800 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

700 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

600 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

500 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

400 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

300 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

200 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99-7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

100 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.2 

99.4 

9V.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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oPBRjame  uxiaicm  *a- 

USAFEXAC.  ASHEVIIXB  IR 


FERCSHTAQR  FRBQUEHCy  OF  OCCUBRERCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRQH  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NinOER:  747320  STATION  NAME:  BOLLOMAN  AFB/ALAHOGOROO  IW  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

ID  UTC: 

♦  7 

MONTH: 

MAR 

HOURS: 

06-08 

CBILIHG 

VISIBILITY  IB 

siaiwre 

MILES 

IH 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GS 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CBIL 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

88.5 

68.5 

68. 5 

68.5 

68.5 

GB 

20000 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

GE 

18000 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

GB 

16000 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

61.2 

OB 

14000 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

GB 

12000 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

GS 

10000 

88.5 

ee.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

OB 

9000 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

CT 

sooo 

90.8 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

GB 

7000 

91.4 

91.4 

91-4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

GB 

6000 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GS 

SOOO 

94.5 

94.5 

94.5 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

08 

4500 

95.7 

95.7 

95.7 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GB 

4000 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

os 

3500 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97,0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

OB 

3000 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

CE 

2500 

97.8 

97.8 

97.8 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

2000 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

OB 

1800 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

OB 

1500 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

« 

1200 

98.9 

98.9 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

OB 

1000 

98.9 

98.9 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

900 

98.9 

98.9 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

OB 

800 

98.9 

98.9 

99.0 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

700 

98.9 

98.9 

99.0 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

600 

98.9 

98.9 

99.0 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

500 

98.9 

98.9 

99.0 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

GB 

400 

98.9 

98.9 

99.0 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99-5 

99.6 

99.6 

OB 

300 

98.9 

98.9 

99.0 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

GB 

200 

98.9 

98.9 

99.0 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

GE 

100 

98.9 

98.9 

99.0 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

000 

98.9 

98.9 

99.0 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OFBRKnin  LOCHriOM  'A* 
USAFEraC,  ASBBVILIS  RC 


PBRCERTAGB  FRBQUERCy  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITy 
FRGH  HOURLY  (SSERVATIONS 

SIATICII  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  RM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  *  7  MONTH:  MAR  HOURS:  09-11 


CBILIHO 

111 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IN 

GB  GE 

2  1/2  2 

STATOTB 

GB 

1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

6B 

20000 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

GB 

18000 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82. 3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

6B 

16000 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

OB 

14000 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

GB 

12000 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

GB 

10000 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

GB 

9000 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

GB 

8000 

90.9 

90.9 

90.9 

90,9 

90.9 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GB 

7000 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

GB 

6000 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GE 

SOOO 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.2 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GB 

4500 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.7 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

OB 

4000 

96.8 

96.9 

97.0 

97.0 

97.1 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GB 

3500 

96.8 

96.9 

97.0 

97.0 

97.1 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GB 

3000 

97.3 

97.4 

97.5 

97.5 

97.6 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

2500 

97.8 

98.0 

98.1 

98.1 

98.2 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98. 5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GB 

2000 

98.0 

98.2 

98.3 

98.3 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

1800 

98.1 

98.3 

98.4 

98.4 

98.5 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

1500 

98.1 

98.3 

98.4 

98.4 

98.5 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

OB 

1200 

98.3 

98.5 

98.6 

98.6 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

1000 

98.4 

98.6 

98.7 

98,7 

98.8 

99.1 

99.1 

99-1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

900 

98.5 

98-7 

98.8 

98.8 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

800 

98.6 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

700 

98.6 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

600 

98.6 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OK 

500 

98.6 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99-6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

400 

98.6 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

300 

98.6 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

200 

98.6 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

lou 

38.6 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

OS 

ooo 

98.6 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPBRATIIIG  U)CATIOII  *A* 
U3AFBXK;,  ASHEVILLS  MC 


PERCEHTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FR3H  SOURLY  OBSERVATIONS 


SEKriOR  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLOMAH  APB/ALAMOGOIOX)  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  7 

MONTH: 

MAR 

HOURS: 

12-14 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

SThTl^B 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CEIL 

66.3 

66.5 

66.6 

66.6 

66.7 

66.7 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

OB 

20000 

81.0 

81.1 

81.2 

81.2 

81.5 

81.5 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

GB 

ISOOO 

81.5 

81.6 

81.7 

81.7 

82.0 

82.0 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

GE 

16000 

81.5 

81.6 

81.7 

81.7 

82.0 

82.0 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

OB 

14000 

84.0 

84.1 

84.2 

84.2 

84.6 

84.6 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

GB 

12000 

85.5 

85.8 

85.9 

85.9 

86.3 

86.3 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

66.5 

GE 

10000 

88.6 

88.9 

89.0 

89.0 

89.5 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

OB 

9000 

88.8 

89.1 

89.2 

89.2 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

GE 

SOOO 

89.9 

90.2 

90.3 

90.3 

90.9 

90.9 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GE 

7000 

90.2 

90.5 

90.6 

90.6 

91.2 

91.2 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

OR 

6000 

90.8 

91.1 

91.2 

91.2 

91.7 

91.8 

92.0 

92.0 

92.0 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GE 

6000 

92.0 

92.4 

92.5 

92.5 

93.1 

93.4 

93.7 

93.7 

93.7 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

GE 

4500 

92.8 

93.1 

93.2 

93.2 

93.9 

94.2 

94.4 

94.4 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GB 

4000 

95.2 

95.5 

95.6 

95.6 

96.2 

96.6 

96.8 

96.8 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GB 

3500 

95.5 

95.8 

95.9 

95.9 

96.6 

96.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GB 

3000 

96.8 

97.1 

97.2 

97.2 

97.8 

98.2 

98.4 

98.4 

90.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

2500 

96.9 

97.2 

97.3 

97.3 

98.0 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GE 

2000 

97.1 

97.5 

97.6 

97.6 

98.3 

98.6 

98.9 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

1800 

97.1 

97.5 

97.6 

97.6 

98.3 

98.6 

98.9 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

1500 

97.4 

97.8 

98.0 

98.0 

98.6 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OB 

1200 

97.6 

98.1 

98.2 

98.2 

98.8 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

1000 

97.6 

98.1 

98.2 

98.2 

98.8 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

900 

97.6 

98.1 

98.2 

98.2 

98.8 

99-1 

99.5 

99,5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

800 

97.6 

98.1 

98.2 

98.2 

98.8 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

700 

97.6 

98.1 

98.2 

98.2 

98.8 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

600 

97.6 

98.1 

98.2 

98.2 

98.8 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

GE 

500 

97.6 

98.1 

98.2 

98.2 

98.8 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

GB 

400 

97.6 

98.1 

98.2 

98.2 

98.8 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

GB 

300 

97.6 

98.1 

98.2 

98.2 

98.8 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

GB 

200 

97.6 

98.1 

98.2 

98.2 

98.8 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

GB 

100 

97.6 

98.1 

98.2 

98.2 

98.8 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

a 

000 

97.6 

98.1 

98.2 

98.2 

98.8 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 
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OPKRATIIIG  UlCATICM  ’A* 
USAFETAC,  ASRBVIUf  RC 


PERCEHTAGE  FREQUBHCY  Of  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRQH  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOII  NIMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  NH  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  7 

MONTH: 

MAR 

HOURS: 

15-17 

CBILING 

VISIBILITY  IN 

STMPOTB 

MILES 

in 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

resrs 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

CEIL 

59.7 

59.7 

59.8 

59.8 

60.4 

60.5 

60.8 

60.9 

60.9 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

GB 

20000 

78.1 

78.1 

78.2 

78.3 

79.4 

79.5 

79.7 

79.9 

79.9 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

OB 

18000 

78.9 

78.9 

79.0 

79.1 

80.2 

80.3 

80.5 

80.8 

80.8 

81. 1 

81.1 

81.1 

81.1 

81,1 

81.1 

81.1 

OB 

16000 

79.1 

79.1 

79.2 

79.4 

80.4 

80.5 

80.8 

81.0 

81.0 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81-3 

81.3 

6B 

14000 

81.1 

81.1 

81.2 

81.3 

82.4 

82.5 

82.7 

82.9 

82.9 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

OB 

12000 

83.9 

83.9 

84.0 

84.1 

85.2 

85.3 

85.5 

85.7 

85.7 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

OB 

10000 

87.5 

87.5 

87.6 

87,7 

88.8 

88.9 

89.1 

89.4 

89.4 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89,7 

89.7 

89.7 

OB 

9000 

87.5 

87.5 

87.6 

87.7 

88.8 

88.9 

89.1 

89.4 

89.4 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

OB 

8000 

89.1 

89.1 

89.2 

89.4 

90.4 

90.5 

90.8 

91.0 

91.0 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91,3 

91.3 

91.3 

GE 

7000 

89.7 

89.7 

89.8 

89.9 

91.0 

91.1 

91.3 

91.5 

91.5 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

GB 

6000 

91.7 

91,7 

91.8 

91.9 

93.0 

93.1 

93.3 

93.5 

93.5 

93.9 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

OB 

5000 

94.2 

94.2 

94.3 

94.4 

95.5 

95.6 

95.8 

96.0 

96.0 

96.3 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

OB 

4500 

95.3 

95.3 

95.5 

95.6 

96.7 

96.8 

97.0 

97.2 

97.2 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

OB 

4000 

95.8 

95.9 

96.1 

96.3 

97.4 

97.5 

97.7 

98.0 

98.0 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

OB 

3500 

96.0 

96.1 

96.3 

96.6 

97.6 

97.7 

98.0 

98.2 

98.2 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

OB 

3000 

96.7 

96.8 

97.0 

97.2 

98.3 

98.4 

98.6 

98.8 

98.8 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

2500 

96.9 

97.0 

97.2 

97.4 

98.5 

98.6 

98.8 

99.0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

2000 

97.2 

97.3 

97.5 

97.7 

98.8 

98.9 

99,1 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

1800 

97.2 

97.3 

97.5 

97,7 

98.8 

98.9 

99.1 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

1500 

97. a 

97.3 

97.5 

97,7 

90,8 

90.9 

99.1 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.0 

9».8 

99.0 

99.0 

OB 

1200 

97.2 

97.3 

97.5 

97.7 

98.8 

98.9 

99.1 

99.4 

99.4 

99-7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

1000 

97.2 

97.3 

97.5 

97,7 

98.8 

98.9 

99.1 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

900 

97.2 

97.3 

97.5 

97,7 

98.8 

98.9 

99.1 

99.4 

99.4 

99.7 

99-7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

BOO 

97.2 

97.3 

97.5 

97,7 

98.8 

98.9 

99,1 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

700 

97.2 

97.3 

97.5 

97.7 

98.8 

98.9 

99.1 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

600 

97.2 

97.3 

97.5 

97.7 

98.8 

98.9 

99.1 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

500 

97.2 

97.3 

97.5 

97.7 

98.8 

98.9 

99.1 

99.5 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

97.2 

97.3 

97.5 

97.7 

98.8 

98.9 

99,1 

99.5 

99.5 

99.9 

99-9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

97.2 

97.3 

97.5 

97.7 

98.8 

98.9 

99.1 

99.5 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

97.2 

97.3 

97.5 

97.7 

98.8 

98.9 

99.1 

99.5 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

97.2 

97.3 

97.5 

97.7 

98.8 

98.9 

39.1 

99.5 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

97.2 

97.3 

97.5 

97.7 

98.8 

98,9 

99.1 

99.5 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPEMTIIIG  UXATIOH  ‘A’ 
USAFEXAC,  ASHEVILLB  IK 


PBRCENTAGB  PRKQUKNClf  OF  OCCUSREMCB  OF  CEILING  VERSUS 
FROM  aOURLy  OBSERVATIONS 


VISIBILITY 


STATION  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  Wl  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  7 

MONTH: 

MAR 

HOURS: 

18-20 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IH 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

6£ 

GB 

GE 

GE 

FEET  1 

1 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

64.6 

64.7 

64.8 

65.2 

65.4 

65.4 

65.5 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

GE 

20000 

74.7 

74.8 

74.9 

75.5 

75.8 

75.8 

75.9 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

GB 

18000 

75.4 

75.5 

75.6 

76.1 

76.5 

76.5 

76.6 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

6B 

16000 

75.8 

75.9 

76.0 

76.6 

77.0 

77.0 

77.2 

77.5 

77.5 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

JB 

14000 

78.8 

78.9 

79.0 

79.6 

80.0 

80.0 

80.2 

80.5 

80.5 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

GB 

12000 

83.5 

83.7 

83.8 

84.3 

84.7 

84.7 

84.9 

85.3 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

GB 

10000 

88.1 

88.3 

88.5 

89.2 

89.8 

89.8 

90.0 

90.4 

90.4 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

GB 

9000 

88.2 

88.4 

88.6 

89.4 

89.9 

89.9 

90.1 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GB 

8000 

89.0 

89.2 

89.7 

90.4 

91.0 

91.0 

91.2 

91. S 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GB 

7000 

89.7 

89.9 

90.3 

91.1 

91.6 

91.6 

91.8 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

GB 

6000 

91.5 

91.7 

92.2 

92.9 

93.4 

93.4 

93.7 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GB 

5000 

94.5 

94.7 

95.2 

95,9 

96.5 

96.5 

96.7 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GB 

4500 

95.9 

96.1 

96.6 

97.3 

97.8 

97.8 

98.1 

98.5 

98.5 

98.6 

98,6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

4000 

96.2 

96.5 

96.9 

97.6 

98.2 

98.2 

98.4 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

3500 

96.6 

96.8 

97.2 

98.0 

98.5 

98.5 

98.7 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

3000 

96.9 

97.1 

97.5 

98.3 

98.8 

98.8 

99.0 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

2500 

97.0 

97.2 

97.6 

98.4 

98.9 

98.9 

99.1 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

2000 

97.3 

97.5 

98.0 

98.7 

99.2 

99.2 

99.5 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1800 

97.3 

97.5 

98.0 

98.7 

99.2 

99.2 

99.5 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1500 

97.3 

97.5 

98.0 

98.7 

99.2 

99.2 

99.5 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1200 

97.3 

97.5 

98.0 

98.7 

99.2 

99.2 

99.5 

99,9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1000 

97.3 

97.5 

98.0 

98.7 

99.2 

99.2 

99.5 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

97.3 

97.5 

98.0 

98.7 

99.2 

99.2 

99.5 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

800 

97.3 

97.5 

98.0 

98.7 

99.2 

99.2 

99.5 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

97.3 

97.5 

98.0 

98-7 

99.2 

99.2 

99.5 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

97.3 

97.5 

98.0 

98.7 

99.2 

99.2 

99.5 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

97.3 

97.5 

98.0 

98.7 

99.2 

99.2 

99.5 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

97.3 

97.5 

98.0 

98.7 

99.2 

99.2 

99.5 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

300 

97.3 

97.5 

98.0 

98.7 

99.2 

99.2 

99.5 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

97.3 

97.5 

98.0 

98.7 

99.2 

99.2 

99.5 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

97.3 

97.5 

98.0 

98.7 

99.2 

99.2 

99.5 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

97.3 

97.5 

98.0 

98.7 

99.2 

99.2 

99.5 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPERATIHC  LOCATIOH  'A* 
USAFREAC,  ASHKVILLE  HC 


^‘ERCBirCAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRON  HOURLY  CffiSBRVATIONS 


STATIOH  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OP  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  OTC; 

+  7 

MONTH: 

MAR 

HOURS: 

21-23 

CEILING 

visiBiLxilt  i;; 

STATUTE 

MILES 

IH 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

FO 

CEIL 

73.9 

74.1 

74.5 

74.7 

74.7 

74.8 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74,9 

74,9 

74.9 

74.9 

GE 

20000 

80.9 

81.1 

81.5 

81.7 

81.7 

81.8 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

6B 

18000 

81.1 

81.3 

81.7 

81.9 

61.9 

82.0 

82.0 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

GE 

16000 

81.4 

81.6 

82.0 

82.3 

82.3 

82.4 

82.4 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

GB 

14000 

83.5 

83.8 

84.2 

84.4 

84.4 

84.5 

84.5 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

GE 

12000 

86.2 

86.5 

86.9 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87-3 

87.3 

87.3 

GE 

10000 

90.3 

90.5 

91.0 

91.2 

91.3 

91.5 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GB 

9000 

90.8 

91.0 

91.4 

91.6 

91.7 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GB 

8000 

92.2 

92.4 

92.8 

93.0 

93.1 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GB 

7000 

92.4 

92.6 

93.0 

93.2 

93.3 

93.5 

93.5 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GB 

6000 

92.9 

93.1 

93.5 

93.9 

94.0 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

GB 

5000 

95.5 

95.7 

96.1 

96.5 

96.6 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GB 

4500 

97.0 

97.2 

97.6 

98.0 

98.1 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB 

4000 

97.6 

97.8 

98.3 

98.6 

98.7 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

9S.0 

GE 

3500 

97.7 

98.0 

98.4 

98.7 

98.8 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

3000 

98.1 

98.3 

98.7 

99.0 

99.1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99." 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

2500 

98.3 

98.5 

98.9 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

2000 

98.5 

98.7 

99.1 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

1800 

98.5 

98.7 

99-1 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99-9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

1500 

98.5 

98,7 

99.1 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

1200 

98.6 

98.8 

99.2 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1000 

98.6 

98.8 

99.2 

99.6 

99.7 

99-9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

98.6 

98.8 

99.2 

99.6 

99.7 

99.9 

99,9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

98.6 

98.8 

99.2 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

700 

98.6 

98.8 

99.2 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lon.o 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

98.6 

98.8 

99.2 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

98.6 

98.8 

99.2 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

98.6 

98.8 

99.2 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lv/0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

98.6 

98.8 

99.2 

99.6 

99.7 

99-9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

98.6 

98.8 

99.2 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

98.6 

98.8 

99.2 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

98.6 

98.8 

99.2 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

.00.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPBRATIHG  lOCATICM  "A" 
USAFKEK,  ASHKVILU  HC 


PERCENTAGE  FRBQUENCy  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
Fim  aOURLY  OBSERVATIONS 


NrariOH  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLGMMI  AFB /ALAMOGORDO  tM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  *  7  MONTH:  MAR  HOURS:  ALL 


CBILIR6 
IN  1 

FBKI  1 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GS 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

HO 

CEIL 

69.3 

69.4 

69.5 

69.6 

69.7 

69.8 

69.8 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

GB 

20000 

80.3 

80.4 

80.5 

80.6 

80.9 

80.9 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

GS 

18000 

80.8 

80.9 

81.0 

81.1 

81.4 

81.4 

81.5 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

GB 

16000 

80.9 

81.1 

81.2 

81.3 

81.5 

81.6 

81-7 

11-8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

GS 

14000 

83.1 

83.2 

83.3 

83.5 

83.7 

83.8 

83.9 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

GB 

12000 

85.7 

85.9 

86.0 

86.1 

86.4 

86.4 

86.5 

86.6 

86.6 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

GC 

lOOOO 

89.1 

89.3 

89.4 

89.5 

89.8 

89.9 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

GE 

9000 

89.4 

89.5 

89.7 

89.8 

90.1 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90,4 

GB 

8000 

90.9 

91.0 

91.2 

91.3 

91.6 

91.7 

91.8 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GB 

7000 

91.3 

91.5 

91.6 

91.7 

92.1 

92.2 

92.2 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

GB 

6000 

92.5 

92.7 

92.8 

93.0 

93.3 

93.4 

93.5 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GB 

5000 

94.4 

94.6 

94.7 

94  9 

95.3 

95.4 

95.5 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GE 

4500 

95.5 

95.7 

95.8 

96.0 

96.4 

96.5 

96.6 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GB 

4000 

96.4 

96.6 

96.8 

97.0 

97.4 

97.5 

97.6 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

3500 

96.7 

96.8 

97.0 

97.2 

97.6 

97.7 

97.8 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

3000 

97.4 

97.6 

97.8 

97.9 

98.3 

98.5 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98. S 

98.8 

98.8 

GE 

2500 

97.6 

97.8 

98.0 

98.2 

98.6 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

2000 

97.9 

98.1 

98.3 

96.5 

98.9 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

1800 

97.9 

98.1 

98.3 

98.5 

98.9 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

1500 

98.0 

98.2 

96.4 

98.6 

99.0 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

1200 

98.1 

98.3 

98.6 

98.8 

99.1 

99.3 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

SB 

1000 

98.1 

98.4 

98.6 

98.8 

99.2 

99.3 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99,7 

99.7 

99-7 

99.7 

GB 

900 

98.2 

98.4 

98.6 

98.8 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

800 

98.2 

98.4 

98.7 

98.9 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99-7 

99.7 

99.7 

?9.7 

99.7 

GS 

700 

98.2 

98.4 

98.7 

98.9 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99-7 

99-7 

99-7 

GB 

600 

98.2 

98.4 

98.7 

98.9 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GS 

500 

98.2 

98.4 

98.7 

98.9 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

GB 

400 

98.2 

98.4 

98.7 

98.9 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

GB 

300 

98.2 

98.4 

98.7 

98.9 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

200 

98.2 

98.4 

98.7 

98.9 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GS 

100 

98.2 

98.4 

98.7 

98.9 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99-9 

100.0 

100.0 

GB 

000 

98.2 

98.4 

98.7 

98.9 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSSRVXriOHS  7440 
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OPERATING  LOCATION  ’A’ 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCBirrAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SXATIOR  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGCStOO  NH  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  7 

MONTB: 

APR 

HOURS: 

00-02 

CEILING 

VISIBILITI  IN 

GTATlfTB 

Ml  LBS 

IN 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CEIL 

81.0 

81.1 

81.6 

81.7 

81.8 

81.8 

81.8 

61. 8 

81. 8 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

6B 

20000 

86.6 

86.7 

87.1 

87.2 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

6B 

18000 

86.6 

86.7 

87.1 

87.2 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

OB 

16000 

86.6 

86.7 

87.1 

87,2 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

OB 

14000 

88.7 

88.8 

89.2 

89.3 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

OB 

12000 

90.6 

90.7 

91.1 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

OB 

10000 

93.2 

93.3 

93.8 

93.9 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

OB 

9000 

93.4 

93.6 

94.0 

94.1 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

OB 

8000 

94.1 

94.2 

94.7 

94.8 

95.0 

95  .0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

OB 

7000 

94.4 

94.6 

95.0 

95.1 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

OB 

6000 

96.0 

96.1 

96.6 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97,0 

97.0 

97.0 

97.0 

OB 

5000 

96.7 

96.8 

97.2 

97.3 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

OB 

4500 

97.0 

97.1 

97.6 

97.7 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

OB 

4000 

97.3 

97.4 

97.9 

98.0 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

OB 

3500 

97.3 

97.4 

97.9 

98.0 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

6B 

3000 

97.4 

97.6 

98.0 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

OB 

2500 

97.4 

97.6 

98.0 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

2000 

97.6 

97.7 

98.1 

98.2 

98.4 

98.4 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OB 

1800 

97.6 

97.7 

98.1 

98.2 

98.4 

98.4 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

1500 

97.6 

97.7 

98.1 

98.2 

98.4 

98.4 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OB 

1200 

97.6 

97-7 

98.1 

98.2 

98.4 

98.4 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OB 

1000 

97.8 

97.9 

98.3 

98.4 

98.7 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

900 

97.8 

97.9 

98.3 

98.4 

98.7 

98,7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

OB 

800 

97.8 

97.9 

98.3 

98.4 

98.8 

98.8 

99.2 

99-2 

99.2 

99.4 

99-7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

700 

97.8 

97.9 

98.3 

98.4 

98.8 

98.8 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

600 

97.8 

97.9 

98.3 

98.4 

98.8 

98.8 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99-7 

99.7 

99.7 

GB 

500 

97.8 

97.9 

98.3 

98.4 

98.8 

98.8 

99.2 

99.2 

99.2 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

97.8 

97.9 

98.3 

98.4 

98.8 

98.8 

99.2 

99.2 

99.2 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

97.8 

97.9 

98.3 

98.4 

98.8 

98.8 

99.2 

99.2 

99.2 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

97.8 

97.9 

98.3 

98.4 

98.8 

98.8 

99.2 

99.2 

99.2 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

97.8 

97.9 

98.3 

98.4 

98.8 

98.8 

99.2 

99.2 

99.2 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

97.8 

97.9 

98.3 

98.4 

98.8 

98.8 

99.2 

99.2 

99.2 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSBRVAT10H8  900 
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OPKRKTIIIG  lOCATIOR  *A* 
U3AFEXM;,  ASHEVILLB  NC 


PBRCEirtAGB  FREQUEHCy  OF  OCCURRFRCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB /ALAMOGORDO  NH  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  +  7  MONTH:  APR  HOURS:  03-05 


CBILIHG 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

6E  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILBS 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

HO 

CEIL 

81.0 

81.0 

81.1 

81.2 

81.6 

81.6 

81.6 

81.7 

81.7 

81.9 

81.9 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

GB 

20000 

87.8 

87.8 

87.9 

88.0 

(3.3 

88.3 

88.3 

88.4 

88.4 

88.7 

88.7 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

GS 

18000 

88.2 

88.2 

88.3 

88.4 

38.8 

88.8 

88.8 

88.9 

88.9 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

GB 

16000 

88.2 

88.2 

88.3 

88.4 

88.8 

88.8 

88.8 

88.9 

88.9 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

GB 

14000 

89.3 

89.3 

89.4 

89.6 

89.9 

89.9 

89.9 

90.0 

90.0 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

GB 

12000 

91.4 

91.4 

91.6 

91.7 

92.0 

92.0 

92.0 

92.1 

92.1 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

GB 

10000 

94.0 

94.0 

94.1 

94.2 

94.8 

94.8 

94.9 

95.0 

95.0 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GB 

9000 

94.1 

94.1 

94.2 

94.3 

94.9 

94.9 

95.0 

95.1 

95.1 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GB 

8000 

95.0 

95.0 

95.1 

95.2 

95.8 

95.8 

95.9 

96.0 

96.0 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GB 

7000 

95.4 

95.4 

95.6 

95.7 

96.2 

96.2 

96.3 

96.4 

96.4 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GB 

6000 

96.3 

96.3 

96.4 

96.6 

97.1 

97.1 

97.2 

97.3 

97.3 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GB 

5000 

96.7 

96.7 

96.8 

96.9 

97.4 

97.6 

97.7 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

4500 

96.8 

96.8 

96.9 

97.0 

97.6 

97.7 

97.8 

97.9 

97.9 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

4000 

97.0 

97.0 

97.1 

97.2 

97.8 

97.9 

98.0 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB 

3500 

97.1 

97.1 

97.2 

97.3 

97.9 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

3000 

97.2 

97.2 

97.3 

97.4 

98.0 

98.1 

98.2 

98.3 

98.3 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

2500 

97.3 

97.3 

97.4 

97.6 

98.1 

98.2 

98.3 

98.4 

98.4 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

2000 

97-6 

97.6 

97.7 

97.8 

98.3 

98.4 

98.6 

98.8 

98.8 

99.2 

99.2 

99-3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

1800 

97-6 

97.6 

97.7 

97.8 

98.3 

98.4 

98.6 

98.8 

98.8 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

1500 

97.6 

97.6 

97.7 

97.8 

98.3 

98.4 

98.6 

98.8 

98.8 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

1200 

97.6 

97.6 

97.7 

97.8 

98.3 

98.4 

98.6 

98.8 

98.8 

99.2 

99.2 

99-3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

1000 

97.9 

97.9 

98.0 

98.1 

98.7 

98.8 

98.9 

99.1 

99.1 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

900 

97.9 

97.9 

98.0 

98.1 

98.7 

98.8 

98.9 

99.1 

99.1 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

800 

97.9 

97.9 

98.0 

98.1 

98.7 

98.8 

98.9 

99.1 

99.1 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99-7 

GB 

700 

97.9 

97.9 

98.0 

98.1 

98-7 

98.8 

98.9 

99.1 

99.1 

99.6 

99.6 

99-7 

99-7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

600 

97.9 

97.9 

98.0 

98.1 

98.7 

98.8 

98.9 

99.1 

99-1 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

500 

97.9 

97.9 

98.0 

98.1 

98.9 

99.0 

99.1 

99.3 

99.3 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CT 

400 

97.9 

97.9 

98.0 

98.1 

98.9 

99.0 

99.1 

99.3 

99.3 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

97.9 

97.9 

98.0 

98.1 

98.9 

99.0 

99.1 

99.3 

99.3 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

97.9 

97.9 

98,0 

98.1 

98.9 

99.0 

99.1 

99.3 

99.3 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

97.9 

97.9 

98.0 

98.1 

98.9 

99.0 

99.1 

99.3 

99.3 

99.9 

99.9 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

97.9 

97.9 

98.0 

98.1 

98.9 

99.0 

99.1 

99.3 

99.3 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OFBRKTIIIG  LOCXTICM  *A*  PERCEMTAaB  FREQUEltCY  CP  OCCURRBHCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITI 

USAFETAC,  ASHBVILLB  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOR  NtMBBR:  747320  STATIQR  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAM0QCHUX3  NH  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  l/TC: 

♦  7 

MONTH: 

APR 

HOURS: 

06-08 

CBILINO 

VISIBILITY  IN 

STATlfTB 

MILES 

III 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

76.0 

76.2 

76.2 

76.4 

76.7 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

6B 

20000 

83.8 

84.0 

84.0 

84.2 

84.4 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

6B 

18000 

85.1 

85.3 

85.3 

85.6 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

GE 

leooo 

85.6 

85.8 

85. 8 

86.0 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

6B 

14000 

86.8 

87.0 

87.0 

87.2 

87.4 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87  .6 

87.6 

87.6 

GE 

12000 

90.1 

90.3 

90.3 

90.6 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

GB 

10000 

92.8 

93.0 

93.0 

93.2 

93.4 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

OB 

9000 

93.1 

93.3 

93.3 

93.6 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

GB 

aooo 

94-6 

94.8 

94.8 

95.0 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GB 

7000 

94.7 

94.9 

94.9 

95.1 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

OB 

6000 

95.2 

95.4 

95.4 

95.7 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

6B 

5000 

95.6 

95.8 

95.8 

96.0 

96.2 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

SB 

4500 

96.4 

96.7 

96.7 

96.9 

97.1 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GB 

4000 

96.9 

97.1 

97.1 

97.3 

97.6 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GB 

3500 

97.2 

97.4 

97.4 

97.7 

97.9 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

3000 

97.4 

97.7 

97.7 

97.9 

98.1 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB 

2500 

97.8 

98.0 

98.0 

98.2 

98.4 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

2000 

97.8 

98.0 

98.0 

98.3 

98.7 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

1800 

97.8 

98.0 

98.0 

98.3 

98.7 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

1500 

97.8 

98.0 

98.0 

98.3 

98.7 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

1200 

97.8 

98.0 

98.0 

98.3 

98.7 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

1000 

98.0 

98.2 

98.2 

98.6 

99.0 

99.3 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

6E 

900 

98.0 

98.2 

98.2 

98.6 

99.0 

99.3 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

800 

98.0 

98.2 

98.2 

98.6 

99.0 

99.3 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

700 

98.0 

98.2 

98.2 

98.6 

99.0 

99.3 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

600 

98.0 

98.2 

98.2 

98.6 

99.0 

99.3 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

500 

98.0 

98.2 

98.2 

98.6 

99.1 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

98.0 

98.2 

98.2 

98.6 

99.1 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

300 

98.0 

98.2 

98.2 

98.6 

99.1 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

98.0 

98.2 

98.2 

98.6 

99.1 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

98.0 

98.2 

98.2 

98.6 

99.1 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

98.0 

98.2 

98.2 

98.6 

99.1 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lOrrAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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crauniia  iocktioii  -a* 

USAFKEAC,  ASHEVILLE  HC 


PBECEHTASB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SneriOH  number:  747320  station  name:  aOLLOMAN  AFB/AIAMOOORDO  IM 

LST  TO  UTC:  ♦  7 


PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 
MONTH:  APR  HOURS:  09-11 


CEILING 

IN 

FEET 

OB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

visiBiLmr  in  statute 

GB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILBS 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

no 

CBIL 

77.8 

78.0 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

GB 

20000 

87.2 

87.4 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87-7 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

67,8 

87.8 

87.8 

GB 

18000 

88.2 

88.4 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.6 

88.8 

GB 

16000 

88.7 

88.9 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

GB 

14000 

89.3 

89.6 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

69.6 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

69.9 

89.9 

69.9 

GB 

12000 

90.4 

90.7 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

GE 

10000 

92.3 

92.6 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GB 

9000 

92.6 

92.8 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GB 

8000 

93.6 

93.8 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GB 

7000 

93.9 

94.1 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GB 

6000 

94.8 

95.0 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GB 

5000 

95.2 

95.4 

95.8 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GB 

4500 

95.6 

95.8 

96.1 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GB 

4000 

96.3 

96.6 

96.9 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GB 

3500 

96.9 

97.1 

97.4 

97.6 

97.7 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

3000 

97.3 

97.6 

97.9 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

QE 

2500 

97.4 

97.7 

98.0 

98.1 

98.2 

98.3 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

2000 

97.8 

98.0 

98.3 

98.4 

98.6 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

1800 

97.8 

98.0 

98.3 

98.4 

98.6 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

1500 

97.8 

98.0 

98.3 

98.4 

98.7 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

1200 

97.8 

98.0 

98.3 

98.4 

98.7 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

1000 

97.8 

98.0 

98.3 

98.4 

98.7 

98.8 

98.8 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

900 

97.8 

98.0 

98.3 

98.4 

98.7 

98.8 

98.8 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

800 

97.8 

98.0 

98.3 

98.4 

98.7 

98.8 

98.8 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

700 

97.8 

98.0 

98.3 

98.4 

98.7 

98.8 

98.8 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

600 

97.8 

98.0 

98.3 

98.4 

98.7 

98.8 

98.8 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

a 

500 

97.8 

98.0 

98.3 

98.4 

98.7 

98.8 

99.0 

99.4 

99.4 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

G8 

400 

97.8 

98.0 

98.3 

98.4 

98.7 

98.8 

99.0 

99.4 

99.4 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

300 

97.8 

98.0 

98.3 

98.4 

98.7 

98.8 

99.0 

99.4 

99.4 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Ol 

200 

97.8 

98.0 

98.3 

98.4 

98.7 

98.8 

99.0 

99.4 

99.4 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

97.8 

98.0 

98.3 

98.4 

98.7 

98.8 

99.0 

99.4 

99.4 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

97.8 

98.0 

98.3 

98.4 

98.7 

98.8 

99.0 

99.4 

99.4 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTEAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPEIWTIIK  LOCKTIOH  ’A* 
USAFBTAC,  ASHBVIU2  HC 


PERCBMTA6B 


FItEQUEncy  CV  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITy 
FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 


saxicm  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HaLLQMAN  AFB/ALAMOOCRDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


Lsr 

TO  UrC; 

♦  7 

MONTH: 

APR 

SOUPS: 

12-14 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STKFVTB 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

CBIL 

69.4 

69.6 

69.8 

70.0 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70-2 

70.2 

GB 

20000 

82.9 

83.0 

83.3 

83.6 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

GB 

18000 

84.3 

84.4 

84.8 

85.0 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

GB 

16000 

84.6 

84.7 

85.0 

85.2 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

OB 

14000 

86.4 

86.6 

86.9 

87.2 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

GB 

12000 

88.0 

88.1 

88.4 

88.8 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

GB 

10000 

89.8 

89.9 

90.2 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GB 

9000 

90.0 

90.1 

90.4 

90.8 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

GE 

8000 

91.2 

91.3 

91.7 

92.0 

92.2 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

OB 

7000 

91.7 

91.8 

92.1 

92.4 

92.7 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GB 

6000 

93.3 

93.4 

93.8 

94.1 

94.3 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

GB 

5000 

94.3 

94.6 

94.9 

95.2 

95.6 

95.6 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

OB 

4500 

95.0 

95.2 

95.6 

95.9 

96.2 

96.2 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

OB 

4000 

96.2 

96.4 

96.8 

97.1 

97.4 

97.4 

97.7 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

OB 

3500 

96.4 

96.7 

97.0 

97.3 

97.7 

97.7 

97.9 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

3000 

96.8 

97.0 

97.3 

97.7 

98.0 

98.0 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

OB 

2500 

96.9 

97.1 

97.4 

97.8 

98.1 

98,1 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

OB 

2000 

96.9 

97.1 

97.4 

97.8 

98.1 

98.1 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98-6 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

OB 

1800 

96.9 

97.1 

97.4 

97.8 

98.1 

98.1 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

OB 

1500 

97.1 

97.3 

97.7 

s?.o 

98.3 

98.3 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

1200 

97.1 

97.3 

97-7 

98.0 

98.3 

98.3 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

1000 

97.1 

97.3 

97.7 

98.0 

98.3 

98.3 

98.6 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

OB 

900 

97.1 

97.3 

97.7 

98.0 

98.3 

98.3 

98.6 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

800 

97.1 

97.3 

97.7 

98.0 

98.3 

98.3 

98.6 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

OB 

700 

97.1 

97.3 

97-7 

98.0 

98,3 

98.3 

98.6 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

OB 

600 

97.1 

97.3 

97-7 

98.0 

98.3 

98.3 

98.6 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

500 

97.2 

97.4 

97.9 

98.2 

98.6 

98.6 

98.8 

99.4 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

97.2 

97.4 

97.9 

98.2 

98.6 

98.6 

98.8 

99.4 

99.4 

99-7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

97.2 

97.4 

97.9 

98.2 

98.6 

98.6 

98.8 

99.4 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

97.2 

97.4 

97.9 

98.2 

98.6 

98.6 

98.8 

99.4 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

97.2 

97.4 

97.9 

98.2 

98.6 

98.6 

98.8 

99.4 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

97.2 

97.4 

97.9 

98.2 

98.6 

98.6 

98.8 

99.4 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OT  OB8BRVATIORS  900 
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oraRKrnra  locatich  -a* 

USAFETAC,  ASBXVILLK  RC 


FBRCBHTAeB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  B3URLY  OBSERVATIONS 


8IATI0M  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLCMAN  AFB /ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  *  7  MONTH:  APR  HOURS:  15-17 


CBILHIO 

HI 

FBBT 

GB 

7 

GB 

6 

6E 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IH  STKTUTE 

GB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILBS 

GB 

1  1/4 

GS 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GB 

0 

MO 

CEIL 

63.9 

64.3 

64.7 

65.2 

65.6 

65.8 

65.9 

66.1 

66.1 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

GB 

20000 

79.2 

79.8 

80.1 

80.8 

81.1 

81.3 

81.4 

81.7 

81.7 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

82.0 

82.0 

(SB 

18000 

80.0 

80.6 

80.9 

81.6 

81.9 

82.1 

82.2 

82.4 

82.4 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.8 

82.8 

GB 

16000 

80.1 

80.7 

81.0 

81.7 

82.0 

82.2 

82.3 

82.6 

82.6 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.9 

82.9 

GS 

14000 

82.8 

83.3 

83.7 

84.3 

84.7 

84.9 

85.0 

85.3 

85.3 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.7 

85.7 

68 

12000 

84.2 

84.8 

85.1 

85.8 

86.1 

86.3 

86.4 

86.8 

86.8 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87-1 

87.1 

GB 

10000 

86.8 

87.3 

87.7 

88.3 

88.7 

88.9 

89.0 

89.3 

89.3 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.7 

89-7 

at 

9000 

86.9 

87.4 

87.8 

88.4 

88.8 

89.0 

89.1 

89.4 

89.4 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

QK 

8000 

87.7 

88.2 

88.8 

89.4 

89.8 

90.0 

90.2 

90.6 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

GB 

7000 

87.9 

88.4 

89.0 

89.7 

90.0 

90.2 

90.4 

90.8 

90.8 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.2 

91.2 

68 

6000 

91.4 

92.1 

92.8 

93.4 

93.9 

94.2 

94.6 

95.2 

95.2 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.8 

95.8 

68 

5000 

93.0 

93.7 

94.3 

95.0 

95.4 

95.8 

96.1 

96.8 

96.8 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.4 

97,4 

GB 

4500 

93.2 

93.9 

94.6 

95.2 

95.7 

96.0 

96.3 

97.0 

97.0 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.7 

97.7 

GM 

4000 

93.8 

94.4 

95.1 

95.9 

96.3 

96.7 

97.0 

97.7 

97.7 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

GB 

3500 

93.8 

94.4 

95.1 

95.9 

96.3 

96.7 

97.0 

97.7 

97.7 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

GB 

3000 

93.9 

94.6 

95.2 

96.0 

96.4 

96.8 

97.1 

97.8 

97.8 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.4 

98.4 

GB 

2500 

94.3 

95.0 

95.7 

96.4 

96.9 

97.2 

97.6 

98.2 

98.2 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

GB 

2000 

94.3 

95.0 

95.7 

96.4 

96.9 

97.2 

97.6 

98.2 

98.2 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

96.9 

98.9 

68 

1800 

94.3 

95.0 

95.7 

96.4 

96.9 

97.2 

97.6 

98.2 

98.2 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

a 

1900 

94.4 

95.1 

95.8 

96.6 

97.0 

97,3 

97.7 

98.3 

98.3 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

68 

1200 

94.4 

95.1 

95.8 

96.6 

97.0 

97.3 

97.7 

98.3 

98.3 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

GB 

1000 

94.9 

95.6 

96.2 

97.1 

97.7 

98.0 

98.3 

99.0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

GB 

900 

94.9 

95.6 

96.2 

97.1 

97.7 

98.0 

98.3 

99.0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

GB 

800 

94.9 

95.6 

96.2 

97.1 

97.7 

98.0 

98.3 

99.0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

GB 

700 

94.9 

95.6 

96.2 

97.1 

97.7 

98.0 

98.3 

99.0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

68 

600 

94.9 

95.6 

96.2 

97.1 

97.7 

98.0 

98.3 

99-0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99-7 

99.7 

GB 

500 

94.9 

95.6 

96.2 

97.1 

97.7 

98.0 

98.3 

99.0 

99.0 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

68 

400 

94.9 

95.6 

96.2 

97.1 

97.7 

98.0 

98.3 

99.0 

99.0 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

GB 

300 

94.9 

95.6 

96.2 

97.1 

97.7 

98.0 

98.3 

99.0 

99.0 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

GB 

200 

94.9 

95.6 

96.2 

97.1 

97.7 

98.0 

98.3 

99.0 

99.0 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

01 

100 

94.9 

95.6 

96.2 

97.1 

97.7 

98.0 

98.3 

99.0 

99.0 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

GB 

000 

94.9 

95.6 

96.2 

97.1 

97.7 

98.0 

98.3 

99.0 

99.0 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

IDIAL  NUMBER  OF  OBSERVATIOHS  900 
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WEBATIIIG  UX»TIOII  ’A* 
USAFEXAC,  A8BKVILLE  HC 


PERCKIfTAGB  FREQUEIKTY  OP  OCCURRBHCB  OF  CEILIHO  VERSUS  VISIBILITY’ 

FRCH  BOURLT  (»SBRVATIONS 

STAnCM  RUHBBR:  747320  STATICM  HAMS:  HOLUMAH  AFB/ALAMOOORDO  HH  PERIOD  RECORD:  fR3V  81  -  OCT  91 

LSI  TO  UTC:  ♦  7  HQNTB:  APR  HOURS:  18-20 


CBZLIHO 

IN 

FBBT 

GB 

7 

GB 

6 

5 

OB 

4 

VISIBILITY  IB  STATUTE 

GB  GB  GB  OB 

3  21/2  2  1  1/2 

HI  LBS 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

NO 

CBUi 

69.0 

69.0 

69.2 

69.3 

70.0 

70.1 

70.2 

70.2 

70.4 

70.8 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

OB 

20000 

81.2 

81.3 

81.7 

81.8 

82.4 

82.6 

82.8 

82.9 

83.1 

83.4 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

OB 

18000 

82.2 

82.3 

82.7 

82.9 

83.6 

83.7 

83.9 

84.0 

84.2 

84.6 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

GE 

16000 

82.4 

82.6 

82.9 

83.1 

83.8 

83.9 

84.1 

84.2 

84.4 

84.8 

84.9 

64.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

OB 

14000 

84.7 

84.8 

85.1 

85.3 

86.2 

86.3 

86.7 

86.8 

87.0 

87.3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

CE 

12000 

86.2 

86.3 

86.8 

87.0 

87.9 

88.0 

88.3 

88.4 

88.7 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

OB 

10000 

90.9 

91.0 

91.4 

91.7 

92.6 

92.7 

93.0 

93.1 

93.3 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

08 

9000 

91.3 

91.4 

91.9 

92.1 

93.0 

93.1 

93.4 

93.6 

93.8 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GE 

8000 

91.9 

92.0 

92.4 

92.7 

93.6 

93.7 

94.0 

94.1 

94.3 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

OB 

7000 

92.0 

92.1 

92.6 

92.8 

93.7 

93.8 

94.1 

94.2 

94.4 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

OB 

6000 

93.1 

93.2 

93.7 

94.0 

95.1 

95.3 

95.7 

96.1 

96.3 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

OB 

SOOO 

94.1 

94.2 

94.7 

95.0 

96.1 

96.3 

96.7 

97.2 

97.4 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GE 

4500 

94.1 

94.2 

94.7 

95.0 

96.1 

96.3 

96.7 

97.2 

97.4 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

OB 

4000 

94.8 

94.9 

95.3 

95.7 

96.8 

97.0 

97.3 

97.9 

98.1 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

OB 

3500 

94.9 

94.9 

95.3 

95.7 

96.8 

97.0 

97.3 

97.9 

98.1 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

OB 

2000 

95.0 

95.2 

95.7 

96.0 

97.1 

97.3 

97.7 

98.2 

98.4 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OB 

2500 

95.0 

95.2 

95.7 

96.0 

97.1 

97.3 

97.7 

98.2 

98.4 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OB 

2000 

95.0 

95.2 

95.7 

96.0 

97.1 

97.3 

97.7 

98.2 

98.4 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OB 

1800 

95.0 

95.2 

95.7 

96.0 

97.1 

97.3 

97.7 

98.2 

98.4 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OB 

1500 

95.0 

95.2 

95.7 

96.0 

97.1 

97.3 

97.7 

98.2 

98.4 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OB 

1200 

95.0 

95.2 

95.7 

96.0 

97.1 

97.3 

97.7 

98.2 

98.4 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OB 

1000 

95.3 

95.6 

96.0 

96.3 

97.4 

97,7 

98.1 

98,7 

98.9 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

OB 

900 

95.3 

95.6 

96.0 

96.3 

97.4 

97.7 

98.1 

98.7 

98.9 

99.6 

99.7 

99-7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

800 

95.3 

95.6 

96.0 

96.3 

97,4 

97.7 

98.1 

98.7 

98.9 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

700 

95.3 

95.6 

96.0 

96.3 

97.4 

97.7 

98.1 

98.7 

98.9 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

600 

95.3 

95.6 

96.0 

96.3 

97.4 

97-7 

98.1 

98.7 

98.9 

99.6 

99-7 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

GB 

500 

95.3 

95.6 

96.0 

96.3 

97.4 

97.7 

98.1 

98.7 

98.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

95.3 

95.6 

96.0 

96.3 

97.4 

97.7 

98.1 

98.7 

98.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

95.3 

95.6 

96.0 

96.3 

97.4 

97.7 

98.1 

98.7 

98.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

95.3 

95.6 

96.0 

96.3 

97.4 

97.7 

98.1 

98.7 

98.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

95.3 

95.6 

96.0 

96.3 

97.4 

97.7 

98.1 

98.7 

98.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

95.3 

95.6 

96.0 

96.3 

97.4 

97.7 

98.1 

98.7 

98.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOCAL  mVIBBR  OP  OBSERVATIOHS  900 
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oranxmo  iacxtior  *a' 

WUPraHC,  MHBVILLK  RC 


FERCBTEAGB  FREQUBICT  OP  OCCUFRERCB  OF  CBILIHO  VERSUS  VISIBILITY 
PROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

SmiOR  milSBR:  747320  STTATIOH  NAME:  BOLLOUR  APB/ALAHOOORDO  INI  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  *  7  lORTB:  APR  HOURS:  21-23 


CEILIRe 

IR 

FEET 

1  GB 

1  ^ 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IR  SIAIVIE 

GB  GB  GE  GB 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

6B 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

6B 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

RO 

CEIL 

78.9 

79.2 

79.4 

79.9 

80.1 

80.1 

80.1 

80.2 

80.2 

60.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

GS 

20000 

64.9 

85.2 

85.4 

85.9 

86.1 

86.1 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

GB 

18000 

85.3 

85.7 

85.9 

86.3 

86.6 

86.6 

86.6 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

OB 

16000 

85.6 

85.9 

86.1 

86.6 

86.8 

86.8 

86.8 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

GE 

14000 

88.2 

88.6 

88.8 

89.2 

89.4 

89.4 

89.4 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

CBi 

12000 

90.1 

90.4 

90.7 

91.1 

91.3 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

G8 

10000 

93.0 

93.3 

93.6 

94.0 

94.2 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

OB 

9000 

93.6 

93.9 

94.1 

94.6 

94.8 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

08 

8000 

94.4 

94.8 

95.0 

95.4 

95.7 

95,7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

CE 

7000 

94.4 

94.8 

95.0 

95.4 

95.7 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

OB 

6000 

96.1 

96.4 

96.7 

97.1 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

OK 

5000 

97.0 

97.3 

97.6 

98.0 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

OB 

4500 

97.0 

97.3 

97.6 

98.0 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

OB 

4000 

97.3 

97.7 

97.9 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

OB 

3500 

97.3 

97.7 

97.9 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

3000 

97.4 

97.8 

98.0 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

OB 

2500 

97.4 

97.8 

98.0 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

OB 

2000 

97.7 

98.0 

98.2 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OB 

1800 

97.7 

98.0 

98.2 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OB 

1500 

97.7 

98.0 

98.2 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OB 

1200 

97.7 

98.0 

98.2 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OB 

1000 

97-9 

98.2 

98.4 

99.0 

99-2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

900 

97-9 

98.2 

98.4 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99-3 

99.3 

OB 

800 

97.9 

98.2 

98.4 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99-7 

99.7 

99.7 

OB 

700 

97.9 

98.2 

98.4 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.7 

99-7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

600 

97-9 

98.2 

98.4 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

500 

97.9 

98.2 

98.4 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

97.9 

98.2 

98.4 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

97.9 

98.2 

98.4 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

97.9 

98.2 

98.4 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

97.9 

98.2 

98.4 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

97.9 

98.2 

98.4 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  RUBER  OF  OBSERVXIIORS  900 
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OPERATING  UJCATIOR  *A' 
USAFEIKC,  ASBBVILLB  RC 


FERCEMTAaB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRGH  KXntLY  OBSERVATIONS 

STAnOH  RIMBER:  747320  STATION  RAKE:  BOLLOHAN  AFB/ALAK00CSUX3  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LOT  TO  UTC:  ♦  7  KCHTH:  APR  HOURS:  ALL 


ckilihg 

Ilf 

PRBT 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IR  STATUTE 

GB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

OE 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

no 

CBIL 

74.6 

74.8 

75.0 

75.3 

75.5 

75.6 

75.6 

75.7 

75.7 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

OE 

20000 

84.2 

84.4 

84.7 

84.9 

85.2 

85.2 

85.3 

85.3 

85.4 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

OB 

18000 

85.0 

85.2 

85.5 

85.7 

86.0 

86.0 

86.1 

86.2 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

6B 

16000 

85.2 

85.4 

85.7 

85.9 

86.2 

86.2 

86.3 

86.4 

86.4 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86. 5 

GB 

14000 

87.0 

87.2 

87.5 

87.8 

88.0 

88.1 

88.2 

88.3 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

GB 

12000 

88.9 

89.1 

89.4 

89.6 

89.9 

90.0 

90.0 

90.1 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

GB 

10000 

91.6 

91.8 

92.1 

92.3 

92.7 

92.7 

92.8 

92.9 

92.9 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GB 

9000 

91.9 

92.1 

92.4 

92.6 

93.0 

93.0 

93.1 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

GB 

8000 

92.8 

93.0 

93.3 

93.6 

93.9 

94.0 

94.1 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GB 

7000 

93.1 

93.3 

93.6 

93.8 

94.2 

94.2 

94.3 

94.4 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GB 

6000 

94.5 

94.8 

95.1 

95.4 

95.7 

95.8 

95.9 

96.1 

96.1 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

6K 

5000 

95.3 

95.6 

95.9 

96.2 

96.6 

96.7 

96.8 

97.0 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

OB 

4500 

95.6 

95.9 

96.2 

96.5 

96.9 

97.0 

97.1 

97.3 

97.4 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97  .6 

97.6 

97.6 

OB 

4000 

96.2 

96.4 

96.8 

97.1 

97.5 

97.6 

97.7 

98.0 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

ov 

3500 

96.4 

96.6 

96.9 

97.2 

97.6 

97.8 

97.9 

98.1 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

OB 

3000 

96.6 

96.8 

97.1 

97.4 

97.8 

98.0 

98.1 

98.3 

98.4 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

OB 

2900 

96.7 

97.0 

97.3 

97.6 

98.0 

98,1 

98.3 

98.5 

98.5 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

OB 

2000 

96.8 

97.1 

97.4 

97.7 

98.1 

98.3 

98.4 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OB 

1800 

96.8 

97.1 

97.4 

97.7 

98.1 

98.3 

98.4 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OE 

1500 

96.9 

97.1 

97.4 

97.8 

98.2 

98.3 

98.5 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

OB 

1200 

96.9 

97.1 

97.4 

97.8 

98.2 

98.3 

98.5 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

OE 

1000 

97.1 

97.3 

97,7 

98.0 

98.5 

98.6 

98.8 

99.1 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OB 

900 

97.1 

97.3 

97.7 

98.0 

98.5 

98.6 

98.8 

99.1 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OE 

800 

97.1 

97.3 

97.7 

98.0 

98.5 

98.6 

98.8 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

700 

97.1 

97.3 

97-7 

98.0 

98.5 

98.6 

98.8 

99,2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

600 

97.1 

97.3 

97,7 

98.0 

98.5 

98.6 

98.8 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99,6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

500 

97.1 

97.3 

97.7 

98.0 

98.5 

98.7 

98.9 

99.3 

99.3 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

400 

97.1 

97.3 

97.7 

98.0 

98.5 

98,7 

98.9 

99.3 

99.3 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

97.1 

97.3 

97.7 

98.0 

98.5 

98.7 

98.9 

99.3 

99.3 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

97.1 

97.3 

97.7 

98.0 

98.5 

98.7 

98.9 

99.3 

99,3 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

97.1 

97.3 

97.7 

98.0 

98.5 

98.7 

98.9 

99.3 

99.3 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

97.1 

97.3 

97.7 

98.0 

98.5 

98.7 

98.9 

99.3 

99.3 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  RUraSR  OF  OBSERVATIONS  7200 
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CPBRKriIlG  lOCAXIOH  'A* 
USAFETAC,  ASBEVILLB  HC 


PE1C£HTAGS  FREQUENCy  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILIXy 
FROH  BOURLI  OBSERVATIONS 


STATION  HinOKR:  747320  STATICSI  NAME:  BOLLOMAN  AFB/ALAMCX30RD0  NH  PERIOD  OP  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  UTC: 

+  7 

MONTB: 

MAY 

HOURS: 

00*02 

CSHtllVG 

visiBiLinr  in 

STATUS 

MZLBS 

n 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CEIL 

83.2 

83.2 

83.4 

83.5 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

GB 

20000 

90.6 

90.6 

90.9 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GB 

18000 

90.8 

90.8 

91.0 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

CB 

16000 

90.8 

90.8 

91.0 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

GS 

14000 

91.2 

91.2 

91.4 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GB 

12000 

93.9 

93.5 

93.8 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

GB 

10000 

94.7 

94.7 

94.9 

95.1 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GB 

9000 

99.6 

95.6 

95.8 

95.9 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GB 

8000 

96.1 

96.1 

96.3 

96.5 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GE 

7000 

96.1 

96.1 

96.3 

96.5 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GB 

6000 

98.4 

98.5 

98.7 

98.8 

98.9 

88,9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

«B 

9000 

99.1 

99.2 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

4900 

99.1 

99.2 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

4000 

99.2 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

3900 

99.2 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

QE 

3000 

99.2 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

2900 

99.2 

99.5 

99,7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

2000 

99.2 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1800 

99.2 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99,9 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1900 

99.2 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1200 

99.2 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100,0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1000 

99.2 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

99.2 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

800 

99.2 

99.5 

99.7 

99.8 

99,9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

99.2 

99.5 

99-7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

99.2 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100,0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

99.2 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

99.2 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

99.2 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

99.2 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

99.2 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

99.2 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TCnCAL  NUmER  OF  OBSBRVXFIONS  930 
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OPKRATIIIG  LOCKTIOM  *A*  PBRCBHTAiQB  FBEQUEHCy  t3F  OCCURKEHCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTKC,  ASHEVILLE  HC  FROH  HOURLY  OBSERVATIOHS 


8XATI0H  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGCEUX3  NM  PERIOD  OP  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  OTC: 

+  7 

MONTH: 

HAY 

HOURS: 

03-05 

CKILIHG 

VISIBILlTy  IM 

STATUTE 

MILES 

IN  1 

OB 

OB 

OB 

OB 

OB 

OB 

OB 

OB 

OB 

OB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CXU. 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.4 

GE 

20000 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.9 

CB 

18000 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.1 

OE 

16000 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.2 

6B 

14000 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.9 

GE 

12000 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.4 

GE 

10000 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

GE 

9000 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96,7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

Oft 

8000 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.5 

GK 

7000 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.5 

GE 

6000 

98.9 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98,7 

98.7 

98.8 

GE 

9000 

99.9 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

OE 

4900 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

CB 

4000 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

GE 

3900 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

GE 

3000 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

OB 

2900 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99-9 

99.9 

100.0 

OB 

2000 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

OB 

1800 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

OB 

1600 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

OB 

1200 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

OB 

1000 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

OB 

900 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99-7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

GE 

800 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

GE 

700 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

OB 

600 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

OB 

900 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99-7 

99.7 

99.8 

99,8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

OB 

400 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

OB 

300 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

OB 

200 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

GE 

100 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

OB 

000 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIOHS  930 
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OPBRATIRG  lOCATIOM  ’A’  PERCERTAGB  PREQUBNCy  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FRQH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  BDLLCtUW  AFB/ALAMOGOROO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


liST 

TO  UTC 

:  ♦  7 

HORTH: 

MAY 

HOUBS: 

06-08 

CBILUIO 

VISIBILITY  IH 

STATUTE 

MILES 

IR 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

G£ 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

CEIL 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

GB 

20000 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

67.6 

87.8 

67.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

GE 

18000 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

GB 

leooo 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

68.8 

68.8 

88.8 

88.8 

88.8 

68.8 

88.8 

88.8 

88.8 

GB 

14000 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GS 

12000 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GB 

10000 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96,3 

GB 

9000 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GB 

8000 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GE 

7000 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98,4 

GB 

6000 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

5000 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

4500 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

4000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

3500 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

3000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

2500 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

08 

2000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99-9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

1800 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

1500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100,0 

100.0 

100.0 

GB 

1200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

800 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

300 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GS 

000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OFERATIIIG  LOCKTIOR  ’A* 
USAFBTAC,  ASHBVILI.'!  HC 


PERCBNTAGB  FREQUEACY  OCCUREEHCE  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STAXIOn  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLaMAN  AFB/ALAHOOORIIO  NM  PERIOD  OP  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  UTC 

:  ♦  7 

MONIB: 

fWi 

BOORS: 

09-11 

CBILING 

VISIBILITT  III 

STATlfTB 

MILES 

IH  1 

1  GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

1 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

RO 

CSIL 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

6R 

20000 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

69.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

6B 

18000 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89. B 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

6B 

16000 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

6B 

14000 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

6B 

12000 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

GB 

10030 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GB 

9000 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

6E 

8000 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

7000 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

6000 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

96.8 

98.8 

98.8 

96.8 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

CB 

5000 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

9?.r 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

4500 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

S9.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

4000 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GR 

3500 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99. 6 

99  6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

3000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

2500 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

2000 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1800 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1500 

99.9 

100.0 

100.  J 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1200 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1000 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

800 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100  0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.3 

100.0 

100.0 

GB 

000 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.  c 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERKTIMG  LOCATION  "A" 
USAFBTAC,  ASHBVILLB  NC 


PBRCBNTAGB  FBEQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB /ALAMOGORDO  NH  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST  TO  UTC: 

♦  7 

MONTH: 

MAY 

HOURS: 

12-14 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

6E 

GB 

GB 

GB 

GB 

6E 

6E 

GB 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CEIL 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

GR 

20000 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

GS 

18000 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GB 

16000 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

GS 

14000 

91.7 

91.7 

91-7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91-7 

91.7 

GS 

12000 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GS 

10000 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

GB 

9000 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GB 

8000 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GB 

7000 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

OB 

6000 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

OB 

5000 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OE 

4500 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OS 

4000 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

3500 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

3000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

2500 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

2000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1800 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

15on 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

li.  : 

99.9 

99.9 

99.9 

99-9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1000 

99-9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100,0 

100.0 

GB 

900 

99.9 

99.9 

99.9 

99-9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

800 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GS 

500 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99-9 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GS 

300 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lat 

200 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPERATIHG  UXJVriOH  'A'  FERCBHTAGB  FRBQUSHCY  OCCUIUCBNCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGOROO  HM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  UTC: 

7 

MONTH: 

MAY 

HOURS: 

15-17 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATl^B 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

70.0 

70.0 

70.1 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70,2 

70.2 

70.2 

6B 

20000 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

86.1 

86.2 

66.2 

66.2 

86.2 

86.2 

86.2 

66.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

GE 

18000 

86.0 

86.0 

86.1 

86.1 

86.3 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

66.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

6E 

16000 

86.1 

86.1 

86.2 

86.2 

86.5 

66.6 

86.6 

86.6 

86.6 

66.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

GE 

14000 

87.3 

87.3 

87.4 

87.4 

87.6 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

GB 

12000 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

GE 

10000 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GE 

9000 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GE 

8000 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GE 

7000 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GB 

6000 

97.4 

97.4 

97.7 

97.8 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GE 

5000 

98.5 

98.5 

98.8 

98.9 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

4500 

98.7 

98.7 

99.0 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

4000 

99.0 

99.0 

99.4 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

3500 

99.0 

99.0 

99.4 

99.5 

99-7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

3000 

99.1 

99.1 

99.5 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

GB 

2500 

99.1 

99.1 

99.5 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100-0 

GB 

2000 

99.1 

99.1 

99.5 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1800 

99.1 

99.1 

99.5 

99.6 

99.8 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

GB 

1500 

99.1 

99.1 

99.5 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

GB 

1200 

99.1 

99.1 

99.5 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1000 

99.1 

99.1 

99.5 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

99.1 

99.1 

99.5 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

800 

99.1 

99.1 

99.5 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

99.1 

99.1 

99.5 

99.6 

99-8 

100-0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600 

99.1 

99.1 

99.5 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

500 

99.1 

99.1 

99.5 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

400 

99.1 

99.1 

99.5 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

99.1 

99.1 

99.5 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ino.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

99.1 

99.1 

99.5 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

iOO.O 

lon.o 

100.0 

GB 

100 

99.1 

99.1 

99.5 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

99.1 

99.1 

99.5 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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craiuffiiia  locATioH  -a* 
USAFEIAC,  ASHEVIUJt  HC 


PBRCBNTACB  FREQUBMCy  OF  OCCUKRSHCE  OF  CBILIRG  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIOHS 

SIKTIOR  HUMBER:  747320  STAXIOM  NAME:  BOLLCMAM  AFB/ALAMOGORDO  Rt  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  *  7  MONTH:  HAY  HOURS:  18-20 


CEILIHG 
IH  1 

FEET  1 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IH  STATUTE 

GB  GB  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

RO 

CEIL 

71.1 

71.1 

71.4 

71.6 

71.8 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

GB 

20000 

85.2 

85.2 

85.5 

85.7 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

66.0 

86.0 

86.0 

86.0 

GB 

18000 

85.4 

85.4 

85.7 

85.9 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

GE 

16000 

85.6 

85.6 

85.9 

86.1 

86.3 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

GE 

14000 

86.8 

86.8 

87.1 

87.3 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

GE 

12000 

89.1 

89.1 

89.5 

89-7 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

GB 

10000 

91.0 

91.0 

91.3 

91-5 

91.8 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GB 

9000 

91.2 

91.2 

91.5 

91.7 

92.0 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GB 

8000 

92.2 

92.2 

92.5 

92.7 

93.0 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GB 

7000 

92.8 

92.8 

93.1 

93.3 

93.7 

93.8 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

GB 

6000 

96.0 

96.0 

96.3 

96.6 

96.9 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

GS 

5000 

97.4 

97.4 

98.0 

98.2 

98.5 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

GB 

4500 

97.5 

97.5 

98.1 

98.3 

98.6 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

GB 

4000 

98.4 

98.4 

99.0 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

3500 

98.4 

98.4 

99.0 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

3000 

98.4 

98.4 

99.0 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

2500 

98.4 

98.4 

99.0 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

2000 

98.4 

98.4 

99.0 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

1800 

98.4 

98.4 

99.0 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

1500 

98.4 

98.4 

99.0 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

1200 

98.4 

98.4 

99.0 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

1000 

98.4 

98.4 

99.0 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

900 

98.4 

98.4 

99.0 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

800 

98.4 

98.4 

99.0 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

08 

700 

98.4 

98.4 

99.0 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

600 

98.4 

98.4 

99.0 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

500 

98.4 

98.4 

99.0 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

400 

98.4 

98.4 

99.0 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100,0 

100.0 

GB 

300 

98.4 

98.4 

99.0 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

200 

98.4 

98.4 

99.0 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

100 

98.4 

98.4 

99.0 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

000 

98.4 

98.4 

*’'5.0 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  mnOKR  OF  OBSERVATIONS  930 
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OFERKTIIIG  LOCKTIdl  *A* 
USAFEIAC,  ASHEVILLB  HC 


PBRCEiriMSB  FREQUEIfCY  OF  OCCURREIICB  OF  CBILIRQ  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  C»SBRVATIONS 

STRTIOH  mJMBKR:  747320  STRTIOH  lUHB:  BOLLOKMI  AFB/ALMKXXKDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UIC;  +  7  MONTH:  MAY  HOURS:  21-23 


CBILIRG 

IH 

FSBT 

1  GB 

1 

GE 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IB  STATUTE 

GB  GB  GB  GE 

3  2  1/2  2  1  1/2 

miles 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

NO 

CBIL 

79.0 

79.1 

79.4 

79.5 

79.5 

79.7 

79.7 

79-7 

79.7 

79.7 

79.7 

79-7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

6B 

20000 

88.0 

88.2 

88.4 

88.5 

88.5 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

6B 

18000 

88.1 

88.3 

88.5 

88.6 

88.6 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

6B 

16000 

88.3 

88.5 

88.7 

88.8 

88.8 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

GE 

14000 

89.4 

89.6 

89.8 

89.9 

89.9 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

GB 

12000 

91.6 

91.8 

92.0 

92.2 

92.2 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

OB 

10000 

93.4 

93.7 

93.9 

94.0 

94.0 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

GB 

9000 

94.2 

94.4 

94.6 

94.7 

94.7 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GB 

8000 

94.4 

94.6 

94.8 

94.9 

94.9 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GB 

7000 

94.7 

94.9 

95.2 

95.3 

95.3 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GB 

6000 

97.2 

97.5 

97.7 

97.8 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB 

5000 

98.5 

98.8 

99.0 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

4500 

98.6 

98.9 

99.1 

99.2 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

4000 

98.7 

99.0 

99.2 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

3500 

98.8 

99.1 

99.4 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

3000 

98.8 

99.1 

99.4 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

2500 

98.8 

99.1 

99.4 

98.5 

99-7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

lOD.D 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

2000 

98.8 

99.1 

99.4 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1800 

98.8 

99.1 

99.4 

99.5 

99.7 

99.9 

99-9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1500 

98.8 

99.1 

99.4 

99.5 

99-7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1200 

98.8 

99.1 

99.4 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1000 

98.8 

99.1 

99.4 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

900 

98.8 

99.1 

99.4 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

800 

98.8 

99.1 

99.4 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

98.8 

99.1 

99.4 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

98.8 

99.1 

99.4 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

98.8 

99.1 

99.4 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

98.8 

99.1 

99.4 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

98.8 

99.1 

99.4 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

98.8 

99.1 

99.4 

99.5 

99-7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

98.8 

99.1 

99.4 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

98.8 

99.1 

99.4 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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fiaaas  aasaa  aaasa  assas  aaaaa  aaaaa 


craumie  uxatioh  *a’ 
USAFBXAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUEHCy  OP  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLOMAN  APB /ALAMOGORDO  IM 

LST  TO  OTC:  ♦  7 


PERIOD  OP  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 
MONTH:  HAY  HOURS:  ALL 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


HI 

FBBT 

GB 

7 

GB 

6 

OB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

GB 

2  1/2 

GB 

2 

GB 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

BO  CEIL 

78.7 

78.7 

78.8 

78.8 

78.9 

78.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

CB  20000 

88.4 

88.5 

88.6 

88.6 

88.7 

88.7 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

GS  18000 

88.7 

88.7 

88.8 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

GS  16000 

88.9 

88.9 

89.0 

89.1 

99.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

GE  14000 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.4 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

GB  12000 

92.2 

92.2 

92.3 

92.4 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.6 

OB  10000 

94.2 

94.2 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GS  9000 

94.7 

94.8 

94.9 

94.9 

95.0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GE  8000 

95.5 

95.6 

95.7 

95.7 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

C8  7000 

95.8 

95.8 

95.9 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

OB  6000 

98.0 

98.0 

98.1 

98.2 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

CS  5000 

98.8 

98.9 

99.1 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE  4500 

99.0 

99.0 

99.2 

99.3 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

QB  4000 

99.3 

99.3 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

OS  3500 

99.3 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE  3000 

99.3 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE  2500 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB  2000 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  1800 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB  1500 

99.4 

99.5 

99.6 

99-7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  1200 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  lOOO 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  900 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99,9 

99.9 

99-9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB  800 

99.4 

99.5 

99.6 

99-7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  700 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  600 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  500 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  400 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  300 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  200 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  100 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

«  000 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUmER  OP  OBSERVATIONS  7440 
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CWBRATme  LOCATIOH  ’A’ 
USAFBXAC,  ASBBVILLK  RC 


PKRCERTASB  FREQUEHCY  OP  OCCURREHCB  OF  CBIIiIHO  VBRSUS  VISIBILITY 
PBCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOR  RUHBBR:  747320  STATICH  NAME:  HOLLOHAH  AFB/ALAMOGOROO  HM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  irrc: 

+  7 

MONTS: 

Jim 

HOURS: 

00-02 

cbilihg 

VISIBILITY  IN 

STATinE 

MILES 

in 

GB 

GB 

GB 

OE 

GB 

08 

GB 

GB 

GS 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

CBIL 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

90.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

OB 

20000 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

os 

18000 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

GB 

16000 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

OB 

14000 

88.4 

86.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

OB 

12000 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

OB 

10000 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GB 

9000 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GB 

aooo 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

SB 

7000 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

SB 

6000 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

SB 

5000 

98.8 

98.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

SB 

4500 

98.8 

98.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OB 

4000 

99.3 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

3500 

99.3 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

3000 

99.3 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.3 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

2500 

99.3 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

2000 

99.3 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1800 

99.3 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1500 

99.3 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1200 

99.3 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1000 

99.3 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB 

900 

99.3 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

800 

99.3 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

700 

99.3 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

99.3 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

99.3 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

99.3 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB 

300 

99.3 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB 

200 

99.3 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

99.3 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

99.3 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERKTHia  lOChTIOH  *A- 
UBAFEXM;,  ASHEVILLE  HC 


PBECEirTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUIffiER:  747320  STATION  NAME:  BOLLCMAN  AFB/ALAMOGORDO  IM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  *  7  MONTH:  JUN  HOURS:  03-05 


CSILIHO 

IN 

FEET 

68 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IN 

GB  OB 

2  1/2  2 

ST8TOTB 

GE 

1  1/2 

HILBS 

GB 

t  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

OB 

20000 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

GE 

18000 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87,7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87,7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

GS 

16000 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

GE 

14000 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

GB 

12000 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GE 

10000 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GS 

9000 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GE 

8000 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

G8 

7000 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GB 

6000 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

5000 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

4500 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

4000 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

3500 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

08 

3000 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

08 

2500 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

SB 

2000 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

08 

1800 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

08 

1500 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99-9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

68 

1200 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

G8 

1000 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB 

900 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

« 

800 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

rat 

300 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB 

100 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 
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OFEmTINa  LOCKTIOII  'A*  PERCSMTA6S  FRBQUBNCy  OP  OCCURHEMCB  OP  CEILIIIG  VERSUS  VISIBILITY 

USAPEXAC,  ASBBVILLB  HC  PROM  BOURLT  OBSBRVATIORS 

STATIOH  HUMBER:  747320  SIATICII  RAMS:  BQLLaMAH  APB/AUMOOOROO  HM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

L8T  TO  UTC:  *  7  MOHTB:  JUH  HOURS:  06-08 


CSILIIIQ 

III 

FSKT 

CB 

7 

OB 

6 

GB 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN 

OB  OE 

2  1/2  2 

STATOTB 

OE 

1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

no 

CEIL 

80.6 

80.8 

80.8 

80.8 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

6B 

20000 

83.8 

84.0 

84.0 

84.0 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

OB 

18000 

84.3 

84.6 

84.6 

84.6 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

OE 

16000 

84.4 

84.7 

84.7 

84.7 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

OB 

14000 

86.7 

86.9 

86.9 

86.9 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

OB 

12000 

89.2 

89.4 

89.4 

89.4 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

GB 

10000 

95.8 

96.0 

96.0 

9u.O 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

OB 

9000 

96.1 

96.3 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

OB 

8000 

97.1 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

OB 

7000 

97.2 

97.4 

97.4 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

OB 

6000 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

OB 

5000 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OE 

4500 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

OB 

4000 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

3500 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

3000 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

2500 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

2000 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1900 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1500 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1200 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

QE 

1000 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SE 

900 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CE 

800 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

700 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB 

600 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

500 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 
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CPERKFIRG  UXATICH  *A* 
OBAreXHC,  A8BBVILLB  HC 


PERCEinA(S  FBEQUBHCir  OF  OCOnOtERCR  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FBOM  aOUBLY  OBSERVATIONS 


SXKTIOR  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLOMAN  AFB/ALAMOOORDO  IM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST  TO  ore 

:  ♦  7 

MONTH: 

JUlf 

BOUBS: 

09-11 

CEILINO 

VISIBILITY  III 

STBTUTB 

MILES 

HI 

1  OB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

FEET  j 

1  ^ 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

OB 

20000 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

OB 

18000 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

OB 

16000 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87-7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87-7 

C8 

14000 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89-7 

OB 

12000 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

OB 

10000 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95-7 

OB 

9000 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GE 

8000 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

86.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

7000 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GB 

6000 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

OB 

5000 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

4500 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

4000 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OE 

3500 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

QE 

3000 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

2500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

2000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1800 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

«8 

1200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.  c 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

900 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

800 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

600 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

QE 

500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

300 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TDBU.  HUmER  OP  OBSERVATIONS  900 
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OPBRATIHO  LOCATIOH  *A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUEHCI  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRGM  HOURLY  CffiSERVATIONS 


STATIOH  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ ALAMOGORDO  NN  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  UTC 

:  +  7 

MONTH: 

JUN 

HOURS: 

12-14 

CBILIRO 

VISIBILITY  in 

STATUTE 

MILES 

XH 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

RO 

CBIL 

78,2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78-2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

6K 

20000 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

6B 

18000 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

QE 

16000 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87  .9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

GB 

14000 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

OB 

12000 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

OB 

10000 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

GB 

9000 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.6 

94.8 

94.8 

94,8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

GB 

8000 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.' 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

OB 

7000 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

-  ■  i 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GB 

6000 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

9.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

5000 

99.7 

99.7 

99.7 

9Q./ 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

4500 

99.7 

99.7 

99.'’ 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

4000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

3500 

100.0 

100.0 

;oo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

3000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

2500 

100.0 

ICMJ.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

2000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

OB 

1800 

100.  c 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1500 

lOC.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

6E 

1200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ICO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

800 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

'.■E 

400 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

6E 

300 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OT  OBSERVATIONS  900 
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OPERKTIHG  U)CA-nOH  ‘A’ 
USAFBIAC,  ASHEVIIXE  RC 


PBSCEHTAGB  PRBQUBiCY  OF  OCCURSBtCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  aOURLY  OBSERVATIOHS 


SXMnOR  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB /ALAMOGORDO  Wt  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


liST 

TO  UTC: 

♦  7 

MCHTTR: 

jtm 

HOUBS: 

15-17 

CEIL  no 

VISIBILITY  IN 

STS^TtnS 

MILES 

n 

GE 

GB 

6E 

GB 

6B 

GB 

GB 

GB 

6E 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBXL 

65.0 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

GB 

20000 

80.6 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

GB 

18000 

81.1 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

GE 

16000 

81.1 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

6E 

14000 

82.9 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

GB 

12000 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

GB 

lOOOO 

90.9 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GB 

9000 

91.0 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

GB 

8000 

91.6 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

6B 

7000 

92.0 

92.1 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

OE 

6000 

97.4 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GB 

5000 

99.3 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

4500 

99.3 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

4000 

99.3 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

3500 

99.3 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

3000 

99.3 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

2500 

99.3 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

2000 

99.3 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1800 

99.3 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1500 

99.3 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1200 

99.3 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100 .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1000 

99.3 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

99.3 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

800 

99.3 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

99.3 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

99.3 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

99.3 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

99.3 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

300 

99.3 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

200 

99.3 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100 

99.3 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

3 

000 

99.3 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


D  -  2  -  51 


USAFETAC/DS— 92 /27  7 


Page  230 


OPBRATING  LOCATIOR 
USAFETAC,  ASBKVILLB  RC 


PBRCRirrAOB  PBJBQUBlfCY  OT  OCCURABNCB  OP  CBILIlfG  VERSUS  VISIBILITY 
FRGH  BOURLY  0BSBRVATI01I8 


STATION  RUNBER:  747320  STATIOIf  RAHB:  BOLLOHMI  AFB/ALANOOORDO  RM  PERIOD  OF  RECORD:  MOV  81  >  OCT  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  7 

MONTB: 

JUN 

HOURS: 

18-20 

CBILINO 

VISIBILITY  IH 

STATOTB 

MILES 

III 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

PSBT 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

RO 

CBIL 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

OB 

20000 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

GB 

18000 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80. B 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

GB 

16000 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

GB 

14000 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

GB 

12000 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

GB 

10000 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

OB 

9000 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

GB 

8000 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GB 

7000 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

OB 

6000 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

5000 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

4900 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99. B 

OB 

4000 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

3900 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

3000 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

2900 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

2000 

99.4 

99.6 

99.6 

99,7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1800 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1500 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1200 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1000 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

800 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99,7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

600 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

99.4 

99.6 

99.6 

99-7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99-7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  RUMBBR  OP  OT8BRVATI0RS  900 
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OPBIUTIIIG  UXATICil  -A* 
USAFEXAC,  ASHEVILLS  RC 


PKHCraTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB /ALAMOGORDO  IW  PERIOD  OF  RECORD:  NO'/  81  -  OCT  91 


LST 

TO  UTC2 

♦  7 

MONTH: 

Jim 

SOUPS: 

21-23 

CEILING 

VISIBILITY  IH 

STATUTE 

MILES 

111 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

6E 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CEIL 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

GS 

20000 

85.2 

85.2 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

6B 

18000 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

6B 

16000 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

GB 

14000 

86.2 

86.2 

86.3 

86.4 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86. 6 

86.6 

GB 

12000 

89.2 

89.2 

89.3 

89.4 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

GB 

10000 

93.0 

93.0 

93.1 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GB 

9000 

93.1 

93.1 

93.2 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GB 

8000 

93.4 

93.4 

93.6 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93-8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

GB 

7000 

93.9 

93.9 

94.0 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94. :> 

94.2 

94.2 

94.2 

GB 

6000 

96.9 

96.9 

97.0 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

6B 

5000 

98.6 

98.6 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

4500 

98.7 

98.7 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

4000 

99.2 

99.2 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

3500 

99.2 

99.2 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

3000 

99.2 

99.2 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

2500 

99.2 

99.2 

99.6 

99.8 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

2000 

99.2 

99.2 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1800 

99.2 

99.2 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1500 

99.2 

99.2 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1200 

99.2 

99.2 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

lOOO 

99.2 

99.2 

99.6 

99-8 

99.9 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

99.2 

99.2 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

800 

99.2 

99.2 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

99.2 

99.2 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

99.2 

99.2 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

99.2 

99.2 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GS 

400 

99.2 

99.2 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

99.2 

99.2 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

GB 

200 

99.2 

99.2 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

99.2 

99.2 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

99.2 

99.2 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTTAL  NUMBER  OF  CmSERVATIONS  900 
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OPRRATIHG  hOCKTlOn  'A*  FBRCERTAGE  FREQUENCY  CP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETOC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  (SSERVATIORS 

STATIOH  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLOMAN  AFB/ALAMOO(»UX>  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  +  7  MONTH:  JUN  BC JRS:  ALL 


CBII.IIVG 

III 

FBBT 

1  GB 

1 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IB 

GE  GB 

2  1/2  2 

STATUTE 

GB 

1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

76.3 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

GB 

20000 

84.8 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

6B 

18000 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

6B 

16000 

85.3 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

GB 

14000 

86.8 

86.8 

86.8 

66.8 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

GS 

12000 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

GE 

10000 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GB 

9000 

94.3 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GB 

eooo 

95.0 

95.0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GE 

7000 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GB 

6000 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

5000 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

4500 

99.2 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

4000 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

3500 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

3000 

9V.6 

99.7 

99.8 

9i.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

2500 

99.6 

99.7 

99.8 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

GB 

2000 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

OB 

1800 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

GB 

1500 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1200 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1000 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

800 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

500 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

400 

99.6 

99.7 

99.  B 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

99.6 

99.7 

99.0 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

99.6 

99,7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

OB 

000 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7200 
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OPBMnHG  UXATIOH  'A*  PEBCEHTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLOHAH  AFB /ALAMOGORDO  m  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST  TO  UTC: 

+  7 

MONTH: 

JUL 

HOURS: 

00-02 

CB  XL  1116 

VISIBILITY  IH 

STKTOIS 

NILBS 

IN 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

6E 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FKBT 

1 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

CBIL 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

6B 

20000 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

GB 

18000 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

GB 

leooo 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

GB 

14000 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

GB 

12000 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

GB 

10000 

88.1 

88.1 

88.1 

86.1 

88.1 

88.1 

88.1 

68.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

GB 

9000 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

GB 

8000 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

GB 

7000 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GS 

6000 

94.3 

94.3 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

GB 

5000 

98.4 

98.4 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

4500 

98.4 

98.4 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

4000 

99.1 

99.1 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

3500 

99.1 

99.1 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

3000 

99.1 

99.1 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

2500 

99.1 

99.1 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

2000 

99.1 

99.1 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1800 

99.1 

99.1 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1500 

99.1 

99.1 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1200 

99.1 

99.1 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1000 

99.1 

99.1 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

99.1 

99.1 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

800 

99.1 

99.1 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

99.1 

99.1 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

99.1 

99.1 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

99.1 

99.1 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100  0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GX 

400 

99.1 

99.1 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

99.1 

99.1 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GR 

200 

99.1 

99.1 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

99.1 

99.1 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

99.1 

99.1 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPSRATIIIG  LOCKTIOH  ’A' 
USAFBTAC,  ASBBVILLB  NC 


PERCENTAGE  FEEQUENCY  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAR  AFB/ALAMOG(»DO  HM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  OTC: 

♦  7 

Hoirra: 

JUL 

BOURS: 

03-05 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATWTE 

MILES 

III 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

IIO 

CEIL 

70.3 

70.3 

70-3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70-3 

70.3 

70.3 

6B 

20000 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

GB 

18000 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77-4 

6B 

16000 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77-5 

77.5 

77.5 

77.5 

6B 

14000 

78.0 

78.0 

76.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

6B 

12000 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83-7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

GB 

10000 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90. 4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

GB 

9000 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

GB 

8000 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GB 

7000 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GB 

6000 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GB 

5000 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

4500 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

4000 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

3500 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

3000 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2500 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

2000 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1800 

99.7 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1500 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1200 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1000 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

800 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OraUTniC  lOCAnOH  ‘A*  pbrcbhtagb  frequbncy  of  occuhrehcb  of  ceiling  versus  visibility 

ISAFEZAC,  ASHEVILLE  NC  FBOH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SEATIOM  mnOER:  747320  STATION  HAHB:  BOLLCMAH  AFB /ALAMOGORDO  HM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


L8T 

TO  UTC 

I  +  7 

MONTH: 

JUL 

HOURS: 

06-08 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GB 

GB 

6E 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

m 

CBIL 

71.7 

71.7 

71-7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

6E 

20000 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

CB 

18000 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

6B 

16000 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

GB 

14000 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

GB 

12000 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

GB 

10000 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GB 

9000 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GB 

8000 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

GB 

7000 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GB 

6000 

96.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98,1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

5000 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

GB 

4500 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

4000 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

3500 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

QE 

3000 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

2500 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

2000 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1900 

99.9 

99.9 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1500 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1200 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1000 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

800 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPERATIIR  LOCKTIon  'A* 
USAF8TAC,  ASaSVILLS  RC 


PERCBRTAGB  PBBQUENCy  OF  OCCXn«EHCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FBOH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SnnOR  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOOORDO  RM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  UTC 

♦  7 

MORTB: 

JUL 

BOORS: 

09-11 

CBILIRG 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILBS 

IR 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

OB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

FBBT 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

CEIL 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75,6 

GE 

20000 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

6B 

10000 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

6B 

16000 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

GB 

14000 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

GB 

12000 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

GB 

10000 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GB 

9000 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GB 

6000 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GB 

7000 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GB 

6000 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GB 

5000 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

OK 

4500 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

4000 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

3500 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

3000 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

2500 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

GB 

2000 

99.9 

100*0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1800 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

GB 

1500 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

GB 

1200 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1000 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

800 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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OPERKTIIie  UXATIOH  -A’ 
USAFEXAC,  ASHEVILLB  HC 


PERCBITAGB  FREQUERCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747320  STATICNI  NAME:  HOLLOMAN  AFB /ALAMOGORDO  m  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  +  7  MONTH:  JUL  HOURS:  12-14 


CEILING 
IN  1 

FEET  1 

GB 

7 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IN 

GB  GE 

2  1/2  2 

STATUTE 

GE 

1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GB 

0 

no 

CBIL 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

GB 

20000 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75-5 

GB 

18000 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75-8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75-8 

6B 

16000 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

G8 

14000 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

CB 

12000 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

GB 

10000 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

GB 

9000 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

GB 

8000 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GB 

7000 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

GB 

6000 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GB 

5000 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

4500 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

4000 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

ON 

3500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

3000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

2500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

2000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1800 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

iOOO 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

800 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

700 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPBIWnilQ  LOCKTIOII  'A* 
USAFKXAC,  ASRBVILLB  RC 


PERCEHTA6B  FRBQUBHCY  Of  OCCURRENCE  CS  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCH  HOURLY  ODSERVATIOHS 


SIATIOR  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLOHAR  AFB/ALAHOGQRDO  RM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  7 

HONTR: 

JUL 

HOURS: 

15-17 

CEILING 

VISIBILITY  IR 

STATOTB 

HILES 

Ilf 

1  OB 

OB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

FEET 

1  ^ 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CBIL 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

OB 

20000 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70-0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

GB 

18000 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70-6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

GB 

16000 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

6B 

14000 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

GB 

12000 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

GB 

10000 

85.6 

85.6 

65,6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

GB 

9000 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

OB 

8000 

66.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

GB 

7000 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

OB 

6000 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

OB 

5000 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

4500 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

4000 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

3500 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

3000 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

2500 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

2000 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1800 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1500 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1200 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1000 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

800 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

700 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

600 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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OPBRKmia  UXATICM  *A*  PKMCBBmCK  FRBgUBICT  OF  OCCURKBICB  OF  CEILIHG  VERSUS  VISIBILITY 

usafrk;,  asbbvillb  rc  froh  bourli  obssrvrtiohs 


BiniOH  1 

MBBR: 

747320 

STKriOR  lOMB:  BOLLOMMI  AFB/ALMK>OORDO  MH 

PERIOD 

OF  RECORD:  ROV  81  - 

OCT  91 

LST 

TO  UTC: 

♦  7 

HCHfTB: 

JUL 

HOURS: 

18-20 

CSILDIO 

VISIBILITY  IB 

STATUTE 

MILES 

IH 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

FEBT 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

m 

CBIL 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

GB 

20000 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70-0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

GB 

18000 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

GB 

16000 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

GB 

14000 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

GB 

12000 

81.6 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

GB 

10000 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

GB 

9000 

87.6 

87.6 

87.6 

87,6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

GB 

8000 

89.6 

88.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

GB 

7000 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

GB 

6000 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GB 

5000 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

4500 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

CK 

4000 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

3500 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

3000 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

2500 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

2000 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1800 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1500 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1200 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1000 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

800 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TODU.  RUmBR  OF  OBSBRVKTIORS  930 
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OPKRATIIK  LOCATIOH  'A* 
USAFETAC,  ASHXVILLB  HC 


PERCBIfTAflS  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  H(E.LOMAN  AFB/ALAMOOCNBO  NM  PERIOD  W  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  IfPC: 

♦  7 

HOMTB: 

JUL 

HOURS: 

21-23 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATOTB 

MILES 

IN  1 

1  ™ 

GB 

GB 

OB 

GB 

GB 

OE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

FBBT  1 

1 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

OE 

20000 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

OE 

18000 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

6E 

16000 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

6E 

14000 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

GE 

12000 

80.8 

80.8 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

6E 

10000 

87.3 

87.3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

6B 

9000 

88.3 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

ee.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

GB 

8000 

89.5 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

69.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

GB 

7000 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

as 

6000 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GB 

5000 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

4500 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

4000 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

3500 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

3000 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

2500 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2000 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1800 

99-5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

as 

1500 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

9S.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

as 

1200 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

as 

1000 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

900 

99-5 

99-5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

800 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

700 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

600 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

500 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

as 

400 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

as 

300 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

as 

200 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

as 

100 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

as 

000 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOEAL  NUmBR  OP  OSSERVATIOHS  930 
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OPBRKriRG  IdCATIOH  'A’ 
USAFREAC,  ASBEVIIXB  IK 


PERCRNTAGB  FRBQUBHCy  OP  OCCURRBICB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FBOH  aSURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLOMAN  AFB /ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OP  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  JUL  HOURS:  ALL 


CEIL  IMG 

IN 

FEET  1 

1  GB 

1  ^ 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IN 

GB  GE 

2  1/2  2 

STATUTE 

GB 

1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

GB 

20000 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74-5 

74.5 

74.5 

GB 

18000 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

GB 

16000 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

OB 

14000 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76-5 

OB 

12000 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

GB 

10000 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

OB 

9000 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

08 

8000 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

GB 

7000 

91.8 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

at 

6000 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

at 

5000 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

at 

4500 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

at 

4000 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

3500 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

C8 

3000 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CK 

2500 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

2000 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1800 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1500 

99-7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1200 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100,0 

GB 

1000 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

800 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

68 

200 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIOHS  7440 
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oPKiwriiia  locKrioR  'A' 
USAFETAC,  ASHBVILLB  HC 


PERCEHTAiSR  FRBQUEHCY  (X  OCCURBERCB  OT  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 

8TATI0H  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOHAM  AFB/ALAMOGC»<DO  NH  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

L8T  TO  UIC:  *■  7  HGHTH:  AU8  HOURS:  00-02 


CEILING 
IN  1 

FEET  1 

1  GE 

1 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GE  GE  GE 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

GE 

20000 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

OB 

18000 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.  K 

GE 

16000 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67  .b 

GE 

14000 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69. C 

69.0 

69. U 

69.0 

69.0 

69.0 

GE 

12000 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

GE 

10000 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

GE 

9000 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

GE 

8000 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

GE 

7000 

89.9 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

GE 

6000 

94.5 

94.5 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

6B 

5000 

97.7 

97.7 

97.8 

98.0 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GE 

4500 

98.0 

98.0 

98.2 

98.3 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

OB 

4000 

98.4 

98.4 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OB 

3500 

98.5 

98.5 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

3000 

98.5 

98.5 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

2500 

99.0 

99.0 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

2000 

99.1 

99.1 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

1800 

99.1 

99.1 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

1500 

99.1 

99al 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

1200 

99.1 

99.1 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

1000 

99.2 

99.2 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

900 

99.2 

99.2 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

800 

99.2 

99.2 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

700 

99.2 

99.2 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

600 

99.2 

99.2 

99.5 

99.6 

99,7 

99,7 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

500 

99.2 

99.2 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

6B 

400 

99.4 

99.4 

99.6 

99-7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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saaafl  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa 


GPKRATIIIG  lOCATIOH  *A*  PERCSITAGB  FREgUENCY  OP  OCCURRERCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETKC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIOHS 

SmiOH  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGOISX}  NH  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  *  7  MONTH:  AUG  HOURS:  03-05 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

a 

GB 

2  1/2 

GB 

2 

GB 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

60.5 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

OB  20000 

69.2 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

GE  18000 

69.5 

69.7 

69.7 

69.7 

69-7 

69-7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.8 

69.8 

69.8 

59.8 

69.8 

69.8 

69.8 

6E  16000 

69.6 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

GE  14000 

71.4 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

GB  12000 

80.1 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

GE  10000 

87.8 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

GE  9000 

88.0 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

CT  8000 

90.1 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90,5 

90.5 

90.5 

GB  7000 

90.9 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

GE  6000 

94.3 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

GE  5000 

96.9 

97.3 

97.5 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97,7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

OB  4500 

97.7 

98.2 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB  4000 

98.2 

98.6 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB  3500 

98.5 

98.9 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB  3000 

98.6 

99.0 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB  2500 

98.9 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB  2000 

98.9 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB  1800 

98.9 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

01  1500 

98.9 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB  1200 

98.9 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB  1000 

98.9 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB  900 

98.9 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB  800 

98.9 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE  700 

98.9 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GS  600 

98.9 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB  500 

99.0 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  400 

99.0 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB  300 

99.0 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  200 

99.0 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  100 

99.0 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  000 

99.0 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPERATIIIG  LOCATION  *A* 
USAFBTAC,  A5HBV1LLB  NC 


PERCENTAGB  FRBQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  CffiSERVATlONS 

STATIOH  NUMBER:  747320  STAIION  NAME:  HQLLOKAN  AFB/ALAHOOORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  VTC:  >  7  MONTH:  AUG  HOURS:  06-08 


CBILIHG 

III 

FBSI 

SB 

7 

08 

6 

OB 

5 

OB 

4 

VISIBILITY  III  8TMUTB 

OB  GB  OS  OB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

OB 

1 

SB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GB 

0 

NO 

CBIL 

63.4 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

GE 

20000 

70.6 

70.8 

<  V  •  O 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

GE 

leooo 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71-1 

71.1 

71.1 

6B 

16000 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

OB 

14000 

73.5 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73-8 

73.8 

73.8 

73.8 

OB 

12000 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.5 

81.5 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

OB 

10000 

89.8 

89.9 

89.9 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90,2 

90.2 

90.2 

90.2 

OB 

9000 

90.0 

90.1 

90.1 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

OB 

8000 

92.0 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92,5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

OB 

7000 

92.6 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

OB 

6000 

95.3 

95.4 

95.4 

95.5 

95,5 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95-7 

95,7 

OB 

5000 

97.3 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

OB 

4500 

97.6 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

OB 

4000 

98.1 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

OB 

3500 

98.3 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

OB 

3000 

98.6 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

99. C 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OB 

2500 

98.6 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OB 

2000 

98.7 

98.8 

99.0 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OB 

1800 

98.7 

98.8 

99.0 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OB 

1500 

98.8 

98.9 

99.1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

1200 

98.8 

98.9 

99.1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

1000 

98.8 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99-7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

900 

98.8 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

SB 

800 

98.8 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

700 

98.8 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

SB 

600 

99.0 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

500 

99.0 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

99.0 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

68 

300 

99.0 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

99.0 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB 

100 

99.0 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB 

000 

99.0 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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CPERATIHG  UX:ATI0II  ’A’ 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


aTATIOR  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOOORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  KOV  oi  -  OCT  91 


liST 

TO  UTC 

:  ♦  7 

MONTB: 

AUG 

HOURS: 

09-11 

CBILIRG 

VISIBILITY  IH 

STKTUTB 

MILES 

Ilf 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CEIL 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72-2 

72.2 

72.2 

6B 

20000 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79,0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

6B 

18000 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

GB 

16000 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79-6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

GB 

14000 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

GB 

12000 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

GB 

10000 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GB 

9000 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GB 

8000 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95,2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95,2 

95.2 

95.2 

GB 

7000 

95.5 

95.5 

95,5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95,5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

GB 

6000 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GB 

5000 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GB 

4500 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96,9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GB 

4000 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

3500 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

3000 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

2500 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

2000 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

1800 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99-6 

99-6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

1500 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

1200 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99-9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

1000 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

6E 

900 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

800 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

700 

99-7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

500 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GS 

400 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

lOO 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPEBATIHG  LOCKriOM  ’A*  PERCBNTAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILirJC  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  7 

MONTH: 

AUG 

HOURS: 

12-14 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN  1 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  I 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/e 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

6B 

20000 

77.7 

77.7 

77.7 

77-7 

77.7 

77.7 

77-7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

GB 

18000 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

GB 

16000 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78,2 

78.2 

78.2 

6B 

14000 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

GB 

12000 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

GB 

10000 

69.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89,0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

GB 

9000 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

GB 

8000 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

GB 

7000 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91,3 

GB 

6000 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95. i 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GB 

5000 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GB 

4500 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GB 

4000 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GB 

3500 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

3000 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.6 

98.8 

98.8 

GB 

2500 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

2000 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

99.1 

99,1 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

1800 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

99.1 

99-1 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

1500 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

1200 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

1000 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

900 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

800 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99,8 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lOn.O 

100.0 

GB 

200 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lOf^.O 

100.0 

100.0 

OB 

100 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPBHKTHIC  WCKTlCm  'A- 
USAFBXAC,  ASHBVIU.E  RC 


FERCSHTA6B  FRBQUBRCir  OF  OCCURREOCE  OF  CBILIHO  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


SEATIOH  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLOHAH  AFB/ALAHOOORDO  m  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  7 

MONTH: 

BUG 

HOUKS: 

15-17 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

sTAnns 

MILBS 

HI 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

GE 

20000 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

GE 

18000 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

GS 

16000 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

GB 

14000 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

GS 

12000 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

GB 

10000 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

GB 

9000 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

GB 

8000 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

GB 

7000 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

GB 

6000 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GB 

5000 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

GB 

4500 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

GE 

4000 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

GB 

3500 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

GB 

3000 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

GB 

2500 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99-7 

99.7 

GB 

2000 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GS 

1800 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99-9 

100.0 

100.0 

GB 

1500 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GS 

1200 

99.4 

99.5 

99.6 

99-7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

1000 

99.4 

99.5 

99.6 

99-7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GS 

900 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99-9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

800 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

CT 

700 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

600 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

500 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

400 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

300 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

200 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

100 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

000 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPSmTIIlG  LOCATIOII  *A’ 
USAFBTKC,  ASHEVrUB  RC 


PERCBIITA6B  FRBQUERCY  OF  OCCURRENCE  CP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCH  BOURLY  OBSERVATIONS 


SXATIOli  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  HM  PERIOD  OP  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  UTC 

:  +  7 

MONTB: 

AUO 

HOURS: 

18-20 

CBILIHG 

VISIBILITY  IN 

STATUTB 

MILES 

III 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

OB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

IK) 

CEIL 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

OB 

20000 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

OB 

18000 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

OB 

16000 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

OB 

14000 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

OB 

12000 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

OB 

10000 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

OB 

9000 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

GB 

8000 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

OB 

7000 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

GB 

6000 

96.5 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

OB 

5000 

98.6 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

4500 

98.7 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OB 

4000 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

3500 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

3000 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

2500 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

06 

2000 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

1800 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

1500 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

1200 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

1000 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

6E 

800 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100  0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

99.6 

99.8 

ICO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


D  -  2  -  70 


USAFBTAC/DS--92/277  --  Paga  249 


OPBIWriHG  lOCKnCH  'A* 
aSAFBTAC,  ASBBVILLB  IIC 


FERCBTEAGB  FBEQUERCy  OF  OCOIRREHCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIOHS 


annOR  number:  747320  HCKTIOR  hake:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  HM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST  ro  (TEC 

:  +  7 

MONTH: 

AUG 

BOUBS: 

21-23 

CEILIIIG 

VISIBILITY  IB 

STATUTE 

MILBS 

ni 

GE 

GB 

GB 

OR 

GB 

GB 

GB 

GB 

6B 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

G8 

20000 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

OB 

18000 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

GE 

16000 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

CX 

14000 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

GS 

12000 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

GB 

10000 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.6 

66.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

GB 

9000 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

GB 

8000 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GB 

7000 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GB 

6000 

97.4 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB 

5000 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

4500 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

4000 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OS 

3500 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

3000 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

2500 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

2000 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

1800 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

1500 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

1200 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

1000 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

800 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CT 

300 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

lOO 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

rcrru.  number  of  observations  930 
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OPBRATIHO  LOCKCIon  ’A* 
U8AFBTAC,  ASHBVIIJ.B  DC 


PERCBIfEAOE  FREQUBHCy  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

8XATI0R  NUMBER:  747320  STATIOH  NAME:  HOLLOMAN  APB/ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  +  7  MONTH:  AUG  HOURS:  ALL 


CEILING 

IN 

FEET 

G8 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  Ilf 

GB  GB 

2  1/2  2 

STATUTE 

GE 

1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

6E 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GB 

0 

no 

CBIL 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

GE 

20000 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

GE 

18000 

71.9 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

OB 

16000 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

OB 

14000 

74.5 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

OB 

12000 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

GE 

10000 

88.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

GE 

9000 

88.5 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

OB 

8000 

90.6 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90,7 

90,7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

OB 

7000 

91.4 

91.4 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91,5 

91.5 

91.5 

OB 

6000 

95.5 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

OB 

5000 

97.6 

97.7 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

OB 

4500 

97.9 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GE 

4000 

98.5 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

3500 

98.7 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

3000 

98.9 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

OB 

2500 

99.0 

99.2 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OB 

2000 

99al 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

1000 

99.1 

99.2 

99.4 

99.5 

99.8 

99.6 

99.6 

99,7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99-7 

OB 

1500 

99.2 

99.3 

99.5 

99.6 

99-7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99,8 

GE 

1200 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

1000 

99.3 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

900 

99.3 

99.5 

99-7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

800 

99.3 

99.5 

99-7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

700 

99.3 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

600 

99.4 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

500 

99.4 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

99.4 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

99.4 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

99.4 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

99.4 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

99.4 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7440 


D  -  2  -  72 


USAFETAC/DS— 92/277  —  Page  251 


flsaas  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa 


OPKRKTIIIO  lOCKTIOR  ’A’  PKFCEHTAGE  FREQUENCy  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STKYIOH  NlffOER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB /ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  BEOORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  *  7  MONTH:  SEP  HOURS:  00-02 


CBILIRG  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

GB 

2  1/2 

GB 

2 

GB 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GB 

0 

NO  CEIL 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73-1 

73.1 

73.1 

GB  20000 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80-6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

60.6 

80.6 

80.6 

6B  18000 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

OB  16000 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

GB  14000 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

OB  12000 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

»5.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

GB  10000 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

GB  9000 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

GB  8000 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

CS  7000 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

GB  6000 

95.0 

95.2 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GB  5000 

96.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

cm  4500 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GB  4000 

97.9 

98.1 

98.1 

98.2 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB  3500 

98.4 

98.7 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

08  3000 

98.8 

99.0 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB  2500 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB  2000 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

gs  1800 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

99,7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB  1500 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB  1200 

99.3 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99-9 

99.9 

GB  1000 

99.3 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB  900 

99.3 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB  800 

99.3 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB  700 

99.3 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99,9 

99,9 

99.9 

S9.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB  600 

99.3 

99.6 

99.6 

99-7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB  500 

99.3 

99.6 

99-7 

99-8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  400 

99.3 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  300 

99.3 

99.6 

99.7 

99-8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  200 

99.3 

99.6 

99.7 

99-8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  100 

99.3 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100,0 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GS  000 

99.3 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPBRATIHO  LOCAfflOH  *A* 
UaAFBlAC,  A3HBVILX.B  NC 


PERCSIITAOB  FRBQUBNCy  OP  OCCURRBNCB  OP  CBII.I1I6  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OfiSERVATIOMS 


8TKTI0H  HUMBER:  747320  SnmOM  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOOCSUX>  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  OTC 

!  ♦  7 

MONTH: 

SEP 

HOURS: 

03-05 

CEILING 

VISIBILITY  IH 

STA!nfFB 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

OB 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CBIL 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

GE 

20000 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

GE 

18000 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

GE 

16000 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

6B 

14000 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

GE 

12000 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86,8 

86.8 

GE 

10000 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

6B 

9000 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

6B 

8000 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

f  1.7 

91.7 

GE 

7000 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

GE 

6000 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GE 

5000 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GE 

4500 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

OB 

4000 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GB 

3500 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

CE 

3000 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

2500 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

2000 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OB 

1800 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

1500 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

1200 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

1000 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

900 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

800 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

600 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIORS  900 
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OPBIUUniia  laCATICH  *A' 
OSAFEnC,  ASBEVIU^  RC 


FKRCEHTAOS  FBEgUENCY  OF  OCCURKBIICS  OP  CBILIHG  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSBRVATICHS 


atKttCm  HUMBBR:  747320  STKTIOR  RAMB:  BOLLCMA2I  AFB/ALAHOOORDO  IM  PERIOD  OF  RBCORD:  HOV  81  -  OCT  91 


LSI  TD  UTCS 

♦  7 

MONTH: 

SEP 

HOURS: 

06-08 

cxilhig 

VISIBILITY  IB 

STATinS 

MILES 

XM  1 

CT 

GB 

GB 

GB 

GB 

GS 

GB 

GB 

GB 

OR 

GB 

GB 

OB 

6E 

GB 

6E 

FBBT 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

■0  CEIL 

73.3 

73.4 

73.4 

73.4 

73.6 

73.6 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

a 

20000 

78.6 

78.7 

78.7 

78.7 

78.8 

78.8 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

at 

18000 

78.6 

78.7 

78.7 

78.7 

78.8 

78.8 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

CB 

16000 

78.7 

78.8 

78.8 

78.8 

78.9 

78.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

OB 

14000 

79.1 

79.2 

79.2 

79.2 

79.3 

79.3 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

GB 

12000 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

82.9 

82.9 

63.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

OB 

10000 

87.1 

87.2 

87.2 

87.2 

87.3 

87.3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87,6 

87.6 

«B 

9000 

87.7 

87.8 

87.8 

87.8 

87.9 

87.9 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88,1 

SB 

8000 

90.8 

91.0 

91.0 

91.0 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

SB 

7000 

91.6 

91.8 

91.8 

91.8 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

GB 

6000 

94.8 

95.0 

95.0 

95.0 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GK 

5000 

95.1 

95.3 

95.3 

95.4 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GK 

4500 

95.1 

95.3 

95.3 

95.4 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

G8 

4000 

95.9 

96.1 

96.1 

96.2 

96.3 

96.3 

96.4 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

OB 

3500 

96.3 

96.6 

96.6 

96.7 

96.8 

96.8 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GB 

3000 

96.4 

96.8 

96.9 

97.0 

97.1 

97.1 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GB 

2500 

97.0 

97.3 

97.4 

97.6 

97.7 

97.7 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

CB 

2000 

97.4 

97.8 

97.9 

98.0 

98.1 

98.1 

98.3 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

1800 

97.9 

98.2 

98.3 

98.4 

98.6 

98.6 

98.8 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

1500 

98.1 

98.4 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

99.0 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

SB 

1200 

98.3 

98.7 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

1000 

98.6 

98.9 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

900 

98.6 

98.9 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

800 

98.6 

98.9 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

700 

98.6 

98.9 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

SB 

600 

98.6 

98.9 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.8 

99.8 

9>>.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

500 

98.6 

98.9 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

400 

98.6 

98.9 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

300 

98.6 

98.9 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

C8 

200 

98.6 

98.9 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

100 

98.6 

98.9 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

98.6 

98.9 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TODU.  mMSBR  OF  OBSERVATIOMS  900 


D  -  2  -  7S 


USAPBTAC/DS— 92/277  —  Pago  254 


aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa 


OPERATIHG  lOCKTIOR  ’A' 
USAFBTAC,  AaBBVIIJ.S  HC 


FERCENTAGB  FRBQUEHCY  OF  OCCURSBHCB  OF  CBILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATICRIS 


STATIOR  RUMBBR:  747320 


STATIOn  HAMB:  aOLIiOMAR  AFB/ALAMOQGnDO  KM 
LSI  TO  UTC:  ♦  7 


FBRIOD  OF  RECORD:  HOV  81  -  OCT  91 
MONTB:  SEP  BOURS:  09-11 


CBILINO  VISIBILITY  IK  STATUTE  MILES 


IK  1 

FEET  I 

OB 

7 

6B 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

GB 

2  1/2 

GB 

2 

GB 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GB 

0 

BO  CEIL 

76.3 

76.3 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

BE  20000 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

BE  18000 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

BE  16000 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

BE  14000 

83.6 

83.6 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

BE  12000 

86.0 

86.0 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

BE  10000 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

SB  9000 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

BE  8000 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

BE  7000 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

SB  6000 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

SB  5000 

96.1 

96.1 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.4 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

SB  4500 

96.2 

96.2 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

SB  4000 

97.3 

97.3 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

SB  3500 

97.4 

97.4 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

SB  3000 

97.9 

97.9 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

SB  2500 

98.2 

98.2 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

SB  2000 

98.4 

98.4 

98.7 

98,7 

98.8 

98.6 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

SB  1800 

98.6 

98.6 

98.8 

98.8 

98,9 

98.9 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

SB  1500 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

SB  1200 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

SB  1000 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

SB  900 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

SB  800 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

SB  700 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB  600 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB  500 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99-7 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB  400 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB  300 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB  200 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB  100 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB  000 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  KUmER  OF  OBSBRVATIORS  900 
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cezixtaa  iocktich  -a* 

USAFBXAC,  ASBBVIIJ.B  RC 


FERCENTAGB  FBEQUEHCY  OF  OCCURKENCE  OF  CBU.IN6  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  aOURLY  OBSERVATIONS 


SXKTIOR  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLOMM  AFB/ALRMOOORDO  IM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST  TO  UTC: 

♦  7 

MONTH: 

SEP 

HOURS: 

12-14 

CBILIHG 

VISIBU.1TY  IN 

STATUTE  MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

6E 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

6E 

GB 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

69.1 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

6B 

20000 

80.3 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

eo.4 

80.4 

6B 

18000 

80.7 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

GB 

16000 

80.8 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

8B 

14000 

81.9 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

OB 

12000 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

CS 

10000 

89.4 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

CS 

9000 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

GB 

8000 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

OB 

7000 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

GB 

6000 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

QE 

5000 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

OS 

4500 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

OB 

4000 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

OB 

3500 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OE 

3000 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

CE 

2500 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

2000 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

1800 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

1500 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1200 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.9 

99,9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1000 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

QE 

800 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OS 

700 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

500 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

200 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  HUmER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPBRATIHG  l/XKtiaH  -A* 
USAFBXAC,  ASB8VIL1.K  RC 


PERCERTAGB  FREQUBHCY  OF  OCCUBBBNCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITI 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLOMAM  AFB/ALAMOOaUX)  NH  PERIOD  OF  RECCaU):  NOV  81  -  OCT  91 


LffT 

TO  Iftc 

:  ♦  7 

MONTH: 

SEP 

HOURS*. 

15-17 

CEILIHO 

VISIBILITY  IN 

STATOTE 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

OB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FSgT 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CBIL 

64.3 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64*4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

GE 

20000 

78.3 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

GE 

18000 

78.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

OR 

16000 

79.2 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

GE 

14000 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

OB 

12000 

86.0 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

QB 

10000 

89.7 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

OB 

9000 

89.8 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

GB 

8000 

91.8 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

OB 

7000 

93.0 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GB 

6000 

95.4 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GB 

SOOO 

98.1 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

4900 

98.2 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GE 

4000 

99.0 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

3500 

99.2 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

3000 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

2500 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

2000 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

1800 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1500 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1200 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1000 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

900 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

BOO 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

600 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

xoo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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onDwrmo  locKnaR  'a* 

UBAPRAC.  ASaBYILU  MC 


PERCERTACT  PREQUEHCT  OF  OCCUERERCE  OP  CEILINS  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  BOURLY  OBSERVATIOR8 


aoaion  i 

lUMBBR: 

747320 

STATION  RAME:  BOLLOMAH  AFB/ALANOOORDO  IM 

PBRICD 

OP  RECORD:  NOV  81  > 

OCT  91 

LST 

TO  UTC: 

♦  7 

MONTH; 

SBP 

HOURS: 

18-20 

cxiLns 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

HI 

OE 

GB 

GB 

08 

GB 

GB 

GB 

OE 

GB 

GB 

GE 

GB 

6S 

GB 

GB 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

BO  CEIL 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

SB 

20000 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

OE 

18000 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

CBB 

16000 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

m 

14000 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

GB 

12000 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

GB 

10000 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

GE 

9000 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

GB 

eooo 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

CS 

7000 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

at 

6000 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

QB 

5000 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98. 0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

G8 

4500 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

OB 

4000 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

3500 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

08 

3000 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

6B 

2500 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

QB 

2000 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

08 

1800 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

1500 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

6B 

1200 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99-9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

08 

1000 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

900 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

800 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

QB 

600 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

500 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

400 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

99. <» 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

QB 

000 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

IDXAL  HUieSR  OP  OBSSRVKTIOIIS  900 


D  -  2  -  79 


U8AFBTAC/DS— 92/277  —  Paqa  258 


OPKRATHG  LOCATIOH  ’A’ 
USAFBraC,  ASBEVILLK  HC 


PKRCEIIIA6B  FRBQUBACy  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRGH  BOURLT  CSSERVATIOHS 


STAnCM  NIMBSR:  747320  STATION  NAME:  HOLLQKAN  AFB/ALAMOOOROO  NM  PERIOD  OF  RECORD;  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  7 

MONTH: 

SEP 

HOURS: 

21-23 

CBILIRG 

VISIBILITT  IN 

STATOTB 

MILES 

IH 

OB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

6E 

GB 

GB 

GB 

6E 

GB 

GB 

GB 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

2 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

OB 

20000 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

OB 

18000 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

OB 

16000 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

OB 

14000 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

OE 

12000 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

OB 

10000 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

OE 

9000 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89,7 

89.7 

89.7 

OB 

8000 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

OB 

7000 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

OB 

6000 

95.7 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

OE 

5000 

97.7 

97.7 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

OE 

4500 

97.8 

97.8 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

OB 

4000 

98.4 

98.4 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OB 

3500 

98.6 

98.6 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OE 

3000 

98.9 

98.9 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

OB 

2500 

99.0 

99.0 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

2000 

99.4 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OE 

1800 

99.4 

99.4 

99.7 

99.8 

99.6 

99.8 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

OB 

1500 

99.4 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

1200 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

1000 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

900 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

800 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

700 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

800 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

500 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

400 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

300 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


D  -  2  -  80 


USAFETAC/DS— 92/277  —  Pago  259 


OPKRATIRG  LOCATION  'A’ 
USAFEIAC,  ASHEVILLE  HC 


PBHCBNTA6E  FRBQUEHCir  OF  OCCUERENCB  OF  CBILINO  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOOOROO  HM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  +  7  MONTH;  fSP  HOURS:  ALL 


CBILINO 
IN  I 

FEET  j 

1  OB 

1 

GB 

6 

OB 

5 

OB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IN 

GB  GB 

2  1/2  2 

STATUTE 

GB 

1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

OE 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

IK> 

CBIL 

72.0 

72.0 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

QB 

20000 

80.7 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

GB 

leooo 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

GB 

16000 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81,1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

QB 

14000 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

OB 

12000 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

QS 

10000 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89,8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

CE 

9000 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

GB 

8000 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GS 

7000 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GB 

6000 

95.0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95,2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

OS 

5000 

96.9 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

OK 

4500 

97.0 

97.1 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GB 

4000 

97.9 

98.0 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

OB 

3500 

98.1 

98.2 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GB 

3000 

98.5 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OE 

2500 

98.7 

98.8 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

2000 

99.0 

99.1 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.5 

99,5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

1800 

99.1 

99.2 

99.3 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

1500 

99.2 

99.3 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99,7 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

1200 

99.3 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99,8 

99-8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

1000 

99.4 

99.5 

99.6 

99-7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

900 

99.4 

99.5 

99.6 

99-7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

800 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

99.4 

99.5 

99.7 

99-7 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

99.4 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

99.4 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

99.4 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

99.4 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

99.4 

99.5 

99.7 

99-7 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OR 

100 

99.4 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

99.4 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7200 
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OPBRATIIIG  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHBVILLB  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRGH  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  IfTC: 

+  7 

MONTH: 

OCT 

HOURS: 

00-02 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

FEET  I 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/e 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.9 

80.9 

80.9 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

GE 

20000 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.6 

84.6 

84.6 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

GE 

18000 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

64.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.7 

84.7 

84.7 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

GE 

16000 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.7 

84.7 

84.7 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

GE 

14000 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

85.1 

85.1 

85.1 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

6B 

12000 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

6B 

10000 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.7 

88.7 

98.7 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

GB 

9000 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

GE 

8000 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

GE 

7000 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

OB 

6000 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GB 

5000 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GB 

4500 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96,3 

GB 

4000 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GB 

3500 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GB 

3000 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

2500 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

96.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

2000 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

1800 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

96.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

1500 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

1200 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

1000 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

900 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

800 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99,5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

700 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

600 

99.2 

99,2 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

500 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99-7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

400 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99-6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GK 

300 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

200 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99,6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

00.0 

GB 

000 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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GPBRKTIHO  LOCKnOM  'A'  PERCEirEAGE  FREQUBNCir  OF  OCOn^RENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBXAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAHOOORDO  m  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  7 

MONTBt 

OCT 

HOURS: 

03-05 

CBILING 

VISIBILITY  IH 

SlA^iTB 

MILB8 

Ilf  1 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

1 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

83.0 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.3 

6B 

20000 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.8 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

87.1 

6B 

18000 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.8 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

87.1 

(SB 

16000 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.8 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

87.1 

6B 

14000 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

87.0 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87-1 

87.1 

87.3 

GB 

12000 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.6 

GB 

10000 

90-1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.2 

90.3 

90  ’ 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.5 

GS 

9000 

90.1 

90.1 

90.1 

90-1 

90.1 

90.1 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.5 

GB 

8000 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.4 

91.5 

93  .5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91-7 

GE 

7000 

91-6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

92.2 

GB 

6000 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

94.0 

GB 

SOOO 

95.1 

95.1 

9i.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.7 

GB 

4500 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.5 

96.6 

96-6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.8 

GB 

4000 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.4 

OR 

3500 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.3 

97.3 

97.4 

97.5 

97-5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.7 

cs 

3000 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.7 

97.7 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.2 

GB 

2500 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.4 

98.4 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.8 

(SB 

2000 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.4 

98.4 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

96.6 

98.6 

98.8 

GE 

1800 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.4 

98.4 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.8 

GE 

1500 

98.1 

98.1 

98.2 

98.3 

98.5 

98.5 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.9 

GB 

1200 

98.1 

98.1 

98.3 

98.4 

98.6 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

99.0 

GB 

1000 

98.1 

98.1 

98.3 

98.4 

98.6 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

99.0 

GB 

900 

98.1 

98.1 

98.3 

98.4 

98.6 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

99.0 

GB 

800 

98.1 

98. 1 

98.3 

98.4 

98.6 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.3 

98.8 

99.0 

GB 

700 

98.3 

98.3 

98.6 

98.7 

98.9 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.4 

GB 

600 

98.3 

98.3 

98.6 

98.7 

98.9 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99,4 

GB 

500 

98.3 

98.3 

98.6 

98.7 

98.9 

98.9 

99.0 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

6R 

400 

98.3 

98.3 

98.6 

98.9 

99.1 

99.1 

99.2 

99.5 

99.6 

99.6 

99-6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

GE 

300 

98.3 

98.3 

98.6 

98.9 

99.1 

99-1 

99.2 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

GB 

200 

98.4 

98.4 

98.7 

99.0 

99.2 

99.2 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

GB 

100 

98.4 

98.4 

98.7 

99.0 

99.2 

99.2 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

GB 

000 

98.4 

98.4 

98.7 

99.0 

99.2 

99.2 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OFSmTIIIG  LOCATIOH  'A' 
USAFBTAC,  ASHKVILLB  HC 


PERCBNTAGB 


FRBQUEHCY  OF  OCCURKBNCB  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATICII  NUHBKR:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAHOGCBUX)  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  UrC: 

+  7 

MOfnH: 

OCT 

BOURS: 

06-08 

CBILIIVG 

VISIBILITY  IN 

STATOTE 

MILES 

111  1 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

6E 

GB 

GB 

FBET  1 

1  ^ 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CBIL 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.2 

GB 

20000 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.8 

6B 

18000 

81.8 

81.6 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

82.0 

OB 

16000 

81.8 

81.8 

81.6 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.6 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

82.0 

OB 

14000 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.5 

OB 

12000 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.3 

OB 

10000 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.8 

OB 

9000 

09.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

69.4 

OB 

8000 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.2 

GB 

7000 

91.5 

91.5 

91.6 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

92.0 

OB 

6000 

93.3 

93.3 

93.4 

93.5 

93.5 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.9 

GB 

5000 

95.9 

95.9 

96.0 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.5 

GB 

4500 

96.5 

96.5 

96.6 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

97.0 

GB 

4000 

97.3 

97.3 

97.4 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.8 

GB 

3500 

97.4 

97.4 

97.5 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

98.0 

GB 

3000 

97.7 

97.7 

98.0 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

95.2 

98.2 

98.2 

98.4 

GB 

2500 

97.7 

97.7 

98.0 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98,3 

98.3 

98.3 

98,3 

78.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.5 

GB 

2000 

98.0 

96.0 

98.2 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

96.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.8 

GB 

1800 

98.1 

98.1 

98.3 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.9 

6E 

1500 

98.1 

98.1 

98.3 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.9 

GB 

1200 

98.2 

98.2 

98.4 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

99.0 

GB 

1000 

98.2 

98.2 

98.4 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

99.1 

GB 

900 

98.3 

98.3 

98.5 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.4 

GB 

800 

98.3 

98.3 

98.5 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.4 

GB 

700 

98.3 

98.3 

98.5 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.5 

GK 

600 

98.3 

98.3 

98.5 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.6 

GB 

500 

98.3 

98.3 

98.5 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.7 

GB 

400 

98.3 

98.3 

98.5 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.8 

OB 

300 

98.3 

98.3 

98.5 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.8 

OB 

Z'O 

98.3 

98.3 

98.5 

99.0 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.9 

6E 

100 

98.3 

98.3 

98.5 

99.0 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99,5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

100.0 

OB 

000 

98.3 

98.3 

98.5 

99.0 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

100.0 

TCTEAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


D  -  2  -  84 


U3AFETAC/DS— 92/277  —  Page  263 


OPBRATIHG  UXATIOW  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLCMAN  AFB /ALAMOGORDO  HM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  7 

HORTB: 

OCT 

HOURS: 

09-11 

CBllalHO 

VISIBILITY  IB 

STATUTE 

HI  LBS 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GS 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

m 

CBZL 

77.4 

77.4 

-  7,4 

77-4 

77.4 

77.4 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77-5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

cs 

20000 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

OE 

18000 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

GB 

16000 

85.6 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

ttS 

14000 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

B7.0 

B7.0 

87.0 

87.0 

87.0 

OB 

12000 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

G8 

10000 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

GS 

9000 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GB 

8000 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GB 

7000 

93.4 

93.4 

93.5 

93.7 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

GB 

6000 

94.2 

94.2 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

GB 

5000 

95.6 

95.6 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GB 

4500 

96.5 

96.5 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GB 

4000 

96.8 

96.8 

97.0 

97.3 

97.3 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GK 

3500 

97.2 

97.2 

97.4 

97.7 

97.8 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

08 

3000 

97.8 

97.8 

98.1 

98.4 

98.5 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

90.8 

98.8 

98.8 

96.8 

98.8 

GB 

2500 

98.0 

98.0 

98.2 

98.5 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

2000 

98.0 

98.0 

98.2 

98.6 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

1800 

98.1 

98.1 

98.3 

98.7 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

1500 

98.2 

98.2 

98.4 

98.8 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

G8 

1200 

98.3 

98.3 

98.5 

98.9 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

1000 

98.5 

98.5 

98.7 

99.1 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

900 

98.5 

98.5 

98.7 

99.1 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

800 

98.5 

98.5 

98.7 

99.1 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

700 

98.6 

98.6 

98.8 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

600 

98.6 

98.6 

98.9 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

500 

98.6 

98.7 

99.0 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

98.6 

98.7 

99.0 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

9C.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

98.6 

98.7 

99.0 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

98.6 

98.7 

99.0 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

98.6 

98.7 

99.0 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

98.6 

98.7 

99.0 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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(DERATING  LOCATION  'A*  PERCBMTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASBEVILLE  NC  FROK  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUHBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOKAN  AFB/ALAHOOC»DO  HM  PERIOD  OP  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  OTC: 

+  7 

MONTH: 

OCT 

HOURS: 

12-14 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

XH 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

6E 

6E 

GS 

GE 

6E 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

RO 

CEIL 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

GB 

20000 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.6 

84.6 

84.8 

84.8 

84.8 

6B 

18000 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

GB 

16000 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

04.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

GB 

14000 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.6 

85.8 

85.8 

GB 

12000 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87-3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

GB 

10000 

89.7 

89,7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

GB 

9000 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

GB 

8000 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

GB 

7000 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GB 

6000 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GB 

5000 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GB 

4900 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GB 

4000 

97.5 

97.5 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.0 

97.8 

97.8 

GB 

3500 

97.5 

97.5 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

3000 

97.7 

97.7 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

90.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

2500 

97.7 

97.7 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

90.2 

98.2 

98.2 

90.2 

98.2 

98.2 

96.2 

GB 

2000 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GB 

1800 

98.3 

98.3 

98,5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

90.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

1500 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

1200 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99-7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99-7 

99.7 

GB 

1000 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.7 

99-7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

900 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99,7 

99.7 

99.8 

99-8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

800 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

700 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.0 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

600 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

500 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

400 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100,0 

GB 

300 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

ZOO 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.9 

99,9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100-0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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GPBIWnilG  UX»Tiai  'A* 
USAFKCnC,  ASBEVILU  RC 


PEBCEHTAGR  FREQUraiCY  OF  OCCUFBERCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FBCH  BOURLY  OBSERVATIOHS 


SaCAXIOR  HUMBER:  747320  STATIOH  HAMS:  BOLLOMAH  AFB/ALAMOOORDO  IM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  UTC: 

*■  7 

lOHTB: 

OCT 

HOUBS: 

15-17 

CBITiXHQ 

VISIBILITY  IH 

STATUTE 

MILES 

n  1 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

68 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

cs 

20000 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

GE 

18000 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

GB 

16000 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

GB 

14000 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

GB 

12000 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88,5 

88.5 

86.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

GB 

10000 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

OB 

9000 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

GB 

8000 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GB 

7000 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GB 

6000 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

GS 

5000 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GB 

4500 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GB 

4000 

98.0 

98.0 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

3500 

98.3 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GB 

3000 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99-0 

99.0 

CB 

2500 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

CB 

2000 

99.1 

99.2 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

1800 

99.1 

99.2 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99,7 

99-7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

1500 

99.1 

99.2 

99.6 

99.6 

99.7 

99-7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

1200 

99.2 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

1000 

99.2 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

900 

99.2 

99.4 

99.7 

99-7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

800 

99.2 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

99.2 

99.4 

99.7 

99-7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

99.2 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100,0 

GB 

500 

99.2 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

99.2 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

99.2 

99.4 

99-7 

99-7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

99.2 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

99.2 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

99.2 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIOHS  929 
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OPBRATIHG  I/XATIOR  -A* 
USAFBTAC,  ASHBVILLK  HC 


PERCSHTAGB  FREQUEHCY  Of  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCM  SOURLY  (»SSRVATIONS 


STATIOH  NUHBER:  747320  SIATIOH  NAME:  BOLLOMAN  AFB/ALAHOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


L8T 

TO  irrc: 

I  ♦  7 

Mans: 

OCT 

BOUBS: 

18-20 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

III 

GS 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

PER 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

CEIL 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

GB 

20000 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

GE 

18000 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

08 

16000 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

OB 

14000 

86.5 

86. S 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

OB 

12000 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

OB 

10000 

90.4 

9C.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

OB 

9000 

90.7 

‘3.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90,7 

90.7 

GB 

8000 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GE 

7000 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

OB 

6000 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95-0 

95.0 

95.0 

GB 

5000 

96.7 

«S.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GB 

4500 

98.3 

■9.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

OB 

4000 

98.4 

■8.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB 

3500 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

3000 

98.7 

<8.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

2500 

98.9 

91.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

2000 

99.0 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

1800 

99.2 

<9.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

1500 

99.4 

39.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

1200 

99.4 

i9.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1000 

99.4 

79.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

99.4 

39.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

800 

99.4 

«.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

99.4 

79,9 

99-9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100  ,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

99.4 

79.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

68 

600 

99.4 

39.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

99.4 

99.9 

99.9 

99-9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

99.4 

39.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

99.4 

>9.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

99.4 

J9.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

99.4 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

lou.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  RUHBRR  OP  OBSERVATICNS  927 
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OraUTHIG  UXATIOR  'A* 
USAFBXAC,  ASBEVILLB  RC 


PBBCEMTAGB  FREQUENCy  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOOORDO  IM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OOT  91 


LST  TO  UTC: 

♦  7 

NONIB: 

OCT 

HOURS: 

21-23 

CBILIHG 

VISIBILITY  IN 

smvTB 

MILES 

m  1 

1  GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

FEET  1 

!  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

CEIL 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

GB 

20000 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

GB 

18000 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

G8 

16000 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

GB 

14000 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

GB 

12000 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

GB 

10000 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90./ 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

GB 

9000 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

GB 

8000 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GB 

7000 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GB 

6000 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

GB 

5000 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GB 

4500 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB 

4000 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

3500 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

3000 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

2500 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

2000 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

1800 

99.0 

99.4 

99.4 

•■a. 4 

99.6 

99.6 

99-6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

1500 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

99.7 

GB 

1200 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

1000 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99-8 

99,8 

99.9 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

800 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

99-9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  927 


D  -  2  -  89 


OSAFETAC/DS— 92/277  —  Pago  268 


OPEmTIlK  LOCATIOH  *A* 
USAFKDU:,  AfflBVILLB  RC 


PERCENTAGE  FRBQUBRCy  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747320  STATIOH  NAME:  HOLLOHAR  AFB/ALAMOGGRDO  NN  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  *  7  MONTH:  OCT  HOURS:  ALL 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

QB  GE  GE  GE 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.9 

GB 

20000 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

GB 

18000 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

GB 

16000 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.2 

GB 

14000 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.9 

GB 

12000 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.7 

OB 

10000 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.2 

GB 

9000 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

GB 

8000 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91,9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.1 

GB 

7000 

92.5 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

OB 

6000 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.3 

GB 

5000 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.1 

GB 

4500 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

OB 

4000 

97.4 

97.4 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

GB 

3500 

97.6 

97.6 

97.7 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

GB 

3000 

98.0 

98.0 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

GB 

2500 

98.3 

98.4 

98.5 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

OB 

2000 

98.5 

98.6 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

GB 

1800 

98.6 

98.7 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99-1 

99.1 

99.1 

99.1 

99-1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

1500 

98.7 

98.8 

98.9 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

GB 

1200 

98.8 

98.9 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OB 

1000 

98.8 

99.0 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

GB 

900 

98.9 

99.0 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

GB 

800 

98.9 

99.0 

99.1 

99.3 

99.4 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

GB 

700 

98.9 

99.0 

99.2 

99.3 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

600 

98.9 

99.0 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

GB 

500 

98.9 

99.1 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

OB 

400 

98.9 

99.1 

99.2 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

300 

98.9 

99.1 

99.2 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

200 

99.0 

99.1 

99.3 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

OB 

100 

99.0 

99.1 

99.3 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

GB 

000 

99.0 

99.1 

99.3 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  7433 
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oraurniG  locAnoii  'a- 
USAnXMC,  ASBBVIU^  NC 


FERCEIITAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


SmiON  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


liST 

TO  OTC: 

♦  7 

MONTHS 

NOV 

HOURS: 

00-02 

GBILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

HILBS 

HI 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

77.6 

77.6 

77.7 

77.8 

77.8 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

78.0 

78.0 

GS 

20000 

84.4 

84.4 

84.6 

84.7 

84.7 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.9 

84.9 

GB 

18000 

84.6 

84.6 

84.7 

84.8 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

85.0 

85.0 

CB 

16000 

84.7 

84.7 

84.8 

84.9 

84.9 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.1 

85.1 

GB 

14000 

86.4 

86.4 

86.6 

86.7 

86.7 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.9 

86.9 

GS 

12000 

88.0 

88.0 

88.1 

88.2 

88.2 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

SB. 3 

88.4 

88.4 

GB 

10000 

89.8 

89.8 

89.9 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.2 

90.3 

GE 

9000 

90.0 

90.0 

90.1 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.4 

90.6 

GB 

8000 

90.9 

90.9 

91.0 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.3 

91.4 

GE 

7000 

91.8 

91.8 

91.9 

92.0 

92.0 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.: 

92.1 

92.1 

92.1 

92.2 

92.3 

GS 

6000 

93.0 

93.0 

93.1 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.4 

93.6 

GE 

5000 

94.8 

94.8 

94.9 

95.0 

95.0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.2 

95.3 

GS 

4500 

94.9 

94.9 

95.0 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.3 

95.4 

GB 

4000 

95.9 

95.9 

96.0 

96.1 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.4 

96.6 

GB 

3500 

95.9 

95.9 

96.0 

96.1 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.4 

96.6 

GB 

3000 

96.3 

96.3 

96.4 

96.6 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

97.1 

GB 

2500 

96.3 

96.3 

96.4 

96.6 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

97.1 

GB 

2000 

96.6 

96.6 

96.7 

96.8 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97,2 

97.3 

GB 

1800 

96.7 

96.7 

96.8 

96.9 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97,4 

BB 

1500 

96.8 

96.8 

96.9 

97.0 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

97.6 

BB 

1200 

97.1 

97.2 

97.3 

97.6 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.3 

OK 

1000 

97.1 

97.2 

97.3 

97.6 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.3 

BB 

900 

97.1 

97.2 

97.3 

97.6 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.3 

BB 

800 

97.1 

97.2 

97.3 

97.6 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.3 

S 

700 

97.4 

97.6 

97.7 

97.9 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.8 

BB 

600 

97.4 

97.6 

97.7 

97.9 

98.4 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.9 

BB 

500 

97.4 

97.6 

97.7 

97.9 

98.4 

98.6 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.1 

BB 

400 

97.4 

97.6 

97.7 

97-9 

98.4 

98.6 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.2 

BB 

300 

97.4 

97.6 

97.7 

97-9 

98.6 

98.7 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99-1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.3 

3B 

200 

97.4 

97.6 

97.7 

97.9 

38-6 

98.7 

98.9 

99.3 

99.3 

S9.3 

99-3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

BB 

100 

97.4 

97.6 

97.7 

97.9 

98.6 

98-7 

99.1 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

s 

000 

97.4 

97.6 

97.7 

97,9 

98.6 

98.7 

99.1 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

R7IAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OFERATIIIO  lOCiaiOII  ‘A’ 
USAFKIAC,  AABEVILLE  HC 


PBRCEHTAGB  FRBQUBNCy  OF  OCCURREMCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SXATIOH  NUMBER:  747320  STATICN  NAME:  BOLLOKAN  AFB/ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OP  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  OTC: 

♦  7 

MONTH: 

liov 

HOURS: 

03-05 

CEILING 

VISIBILITY  IH 

srKTvrs 

MILES 

IH 

OB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CBIL 

78.3 

78.3 

78-7 

78.7 

78.7 

78.8 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

79.2 

6B 

20000 

84.7 

84.7 

85.0 

85.0 

85.0 

85.1 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.6 

GB 

18000 

84.7 

84.7 

85.0 

85.0 

85.0 

85.1 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.6 

6B 

16000 

84.7 

84.7 

85.0 

85.0 

85.0 

85.1 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.6 

GB 

14000 

85.4 

85.4 

85.8 

85.8 

85.8 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.3 

OB 

12000 

87.0 

87.0 

87.3 

87,3 

87.3 

87.4 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.9 

OB 

10000 

89.0 

89.0 

89.3 

89.3 

89.3 

89.4 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.9 

OB 

9000 

89.3 

89.3 

89.7 

89.7 

89.7 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

90.2 

OB 

8000 

90.3 

90.3 

90,7 

90.7 

90,7 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

91.2 

OB 

7000 

91.1 

91.1 

91.4 

91.4 

91.4 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

92.0 

GB 

6000 

92.7 

92.7 

93.0 

93.0 

93.0 

93.1 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.7 

GB 

5000 

93.7 

93.7 

94.0 

94.0 

94.0 

94.1 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.7 

GB 

4500 

94.3 

94.3 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.3 

OB 

4000 

95.6 

95.6 

96.0 

96.0 

96.0 

96.1 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.7 

GB 

3500 

95.7 

95.7 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.8 

GB 

3000 

95.9 

9'"  .9 

96.4 

96.4 

96.4 

96.6 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

97.1 

GB 

2500 

96.2 

96.2 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.4 

OB 

2000 

96.7 

96.7 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.9 

OB 

1800 

96.7 

96.7 

97.2 

97.2 

97,2 

97.3 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.9 

GB 

1500 

97.0 

97.0 

97.6 

97.6 

97.6 

97-7 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97-9 

98.2 

GB 

1200 

97.2 

97.2 

97.8 

97.8 

97.8 

97.9 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.6 

GB 

1000 

97.3 

97.3 

97.9 

97.9 

97.9 

98.1 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.8 

OB 

900 

97.3 

97.3 

97.9 

97,9 

97,9 

98.1 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.8 

OB 

800 

97.3 

97.3 

97.9 

97,9 

98.0 

98.2 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98,7 

98-7 

99.0 

OB 

700 

97.3 

97.3 

97.9 

97.9 

98.0 

98.2 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98-7 

99.0 

GB 

600 

97.7 

97.7 

98.2 

98.2 

98,3 

98.6 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.3 

GB 

500 

97.7 

97.7 

98.2 

98.2 

98.4 

98.7 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.4 

OB 

400 

97.7 

97.7 

98.2 

98.2 

98.4 

98.7 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.4 

OB 

300 

97.7 

97.7 

98.2 

98.2 

98.4 

98.7 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.4 

GB 

200 

97.7 

97.7 

98.2 

98.2 

98.4 

98.7 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.9 

GB 

100 

97.7 

97.7 

98.2 

98.2 

98.4 

98.7 

99.3 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

100.0 

OB 

000 

97.7 

97.7 

98.2 

98.2 

98.4 

98.7 

99.3 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

tOEAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 
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IPEIUTIiie  UXATIGH  *A’  PBRCSNTAeB  FRKgUENCY  OF  OCCUKREHCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

BAFEXAC,  ASBEVILLB  NC  PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


rCATIOII  llUieBR: 

747320 

STATION  NAME:  BOLLCMAH  AFB/ALAMOGORDO  NM 

PERIOD 

OF  RECORD:  NOV  81  - 

OCT  91 

i&r 

TO  UTC: 

♦  7 

MONTH: 

HOV 

HOURS: 

06-08 

XILIRO 

VISIBILITY  IH 

STATUTE 

MILBS 

IH 

68 

08 

68 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

K) 

CEIL 

75.6 

75.7 

76.0 

76.1 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.3 

20000 

82.2 

82.3 

82.7 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

83.0 

S 

18000 

82.3 

82.4 

82.8 

82.9 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.1 

s 

16000 

82.4 

82.6 

82.9 

83.0 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83,1 

83.1 

83.2 

B 

14000 

83.8 

83.9 

84.2 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.6 

at 

12000 

85.9 

86.0 

86.3 

86.4 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.7 

B 

10000 

88.6 

88.7 

89.0 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.3 

B 

9000 

88.8 

88.9 

89.2 

89.3 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

69.4 

89.6 

X 

8000 

90.2 

90.3 

90.7 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

91.0 

B 

7000 

91.2 

91.3 

91.7 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

92.0 

B 

6000 

91.7 

91.8 

92.1 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.4 

B 

SOOO 

93.3 

93.4 

93.8 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.1 

B 

4300 

94.3 

94.4 

94.8 

94.9 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.1 

IB 

4000 

95.6 

95.7 

96.0 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

B 

3500 

96.2 

96.3 

96.7 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

IB 

3000 

96.9 

97.0 

97.3 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

B 

2500 

97.0 

97.1 

97.4 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97,7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

B 

2000 

97.2 

97.3 

97.7 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

97,9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

B 

1800 

97.2 

97.3 

97.7 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97,9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

B 

1500 

97.2 

97.3 

97.8 

97-9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

B 

1200 

97.2 

97.3 

97.9 

98.0 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

B 

1000 

97-3 

97.4 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

B 

900 

97.3 

97.4 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

s 

800 

97.3 

97.4 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

B 

700 

97.4 

97.8 

98.3 

98.4 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98,7 

98.7 

98.8 

B 

600 

97.7 

98.0 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

K 

500 

97.8 

98.1 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

8 

400 

97.8 

98.2 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

8 

300 

97.8 

98.2 

98.8 

98.9 

99-0 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

8 

200 

97.8 

98.2 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

8 

100 

97.8 

98.2 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

100.0 

B 

000 

97.8 

98.2 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

100.0 

DTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPKRATIHG  LOCKTIOR  ’A' 
USAFBIAC,  ASBBVXLU  RC 


PERCEirTAfiB  frequeucy  ae  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SXATIOIf  HUHBER:  747320  STATIOH  NAME:  BOLLOKAN  AFB/ALAMOGOROO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  61  -  OCT  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  7 

MONTB: 

MOV 

HOURS: 

09-11 

CBILIRG 

VISIBILITY  IH 

STJCrUTB 

MILES 

IN 

OB 

6B 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

OE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

IK> 

CBIL 

75.1 

75.1 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

6R 

20000 

81.0 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

GE 

18000 

81.8 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

6B 

16000 

81.8 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

6B 

14000 

83.2 

83.2 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

6B 

12000 

85.4 

85.4 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

OB 

10000 

87.9 

87.9 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

OB 

9000 

88.1 

88,1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

OS 

8000 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89,7 

89.7 

89.7 

89.7 

OB 

7000 

90.1 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

OB 

6000 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

OE 

5000 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

OB 

4500 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

OB 

4000 

95.6 

95.7 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

OB 

3500 

95.9 

96.0 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

OE 

3000 

96.8 

96.9 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

OB 

2500 

96.9 

97.0 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97,2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

OB 

2000 

97.2 

97-3 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

OB 

1800 

97.2 

97.3 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

OB 

1500 

97.3 

97.6 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97-9 

97.9 

97-9 

OB 

1200 

97.8 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

OE 

1000 

97.9 

98.1 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

OB 

900 

98.0 

98.2 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

OB 

800 

98.1 

98.3 

98.4 

96.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

OB 

700 

98.3 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OB 

600 

98.6 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

OB 

500 

98.6 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

400 

98.7 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

300 

98.7 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

200 

98.7 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

100 

98.7 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

OB 

000 

98.7 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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onowriiio  LocAnoii  -a- 

USArSTAC,  ASHEVILLE  K 


PBRCBHTAGB  FREQUBHCY  OF  OCCURREHCE  OF  CEILING  VEHSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SmlOH  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB /ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  REOORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  7 

HONTH: 

BOV 

HOURS: 

12-14 

CEILING 

VISIBILITY  IH 

STATOTB 

MILES 

III 

OB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

CEIL 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

GB 

20000 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

6B 

18000 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

GB 

16000 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

GE 

14000 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

GB 

12000 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

GB 

10000 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.6 

89.8 

69.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

OB 

9000 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

GB 

8000 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

GB 

7000 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

GB 

6000 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GB 

5000 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GE 

4500 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GE 

4000 

95.9 

95.9 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GB 

3500 

96.0 

96.1 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GB 

3000 

96.3 

96.4 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GB 

2500 

96.7 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GB 

2000 

97.2 

97.4 

97.7 

97.7 

97-8 

97,8 

97.8 

97,8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

1800 

97.2 

97.4 

97.7 

97.7 

97-8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

1500 

97.3 

97.7 

97.9 

97.9 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

1200 

97.9 

98.2 

98.4 

98.4 

98.6 

98.7 

98.7 

98,7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

1000 

98.1 

98.4 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

900 

98.3 

98.7 

99.0 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

800 

98.4 

98.8 

99.1 

99.1 

99-2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99-3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

700 

98.6 

98.9 

99.3 

99.4 

99-7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

600 

98.6 

98.9 

99.3 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

500 

98.6 

99.0 

99.4 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

400 

98.6 

99.0 

99.4 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

300 

98.6 

99.0 

99.4 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

200 

98.6 

99.0 

99.4 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

98.6 

99.0 

99.4 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. n 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

98.6 

99.0 

99.4 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  (»SBRVATIOHS  900 
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OFKRATIHG  LOCKTIOH  'A* 
USAFEraC,  ASBEVILLB  RC 


FERCEHTAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STAnai  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOHAR  AFB/ALAMOOORDO  HM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  urc: 

♦  7 

MONTH: 

NOV 

HOURS: 

15-17 

CBl 

LING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

70.3 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

6B 

20000 

82.6 

82.6 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82  " 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

6E 

18000 

83.7 

83.7 

84.0 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

GE 

16000 

83.7 

83.7 

84.0 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

6B 

14000 

84.7 

84.7 

85.0 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

-5.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

GE 

12000 

86.1 

86.1 

86.4 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

66.6 

86.6 

86.6 

86.6 

GB 

10000 

89.6 

89.6 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

GE 

9000 

89.6 

89.6 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

GB 

8000 

91.9 

91.9 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GE 

7000 

92.4 

92.4 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GB 

6000 

94.0 

94.0 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GB 

sooo 

95.2 

95.2 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GB 

4500 

96.1 

96.1 

96.4 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96,6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96. G 

GE 

4000 

96.9 

96.9 

97.2 

97.3 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GE 

3500 

96.9 

96.9 

97.2 

97.3 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GB 

3000 

96.9 

96.9 

97.2 

97.3 

97,7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GE 

2500 

97.0 

97.1 

97.4 

97.7 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

OB 

2000 

97.3 

97.4 

97.8 

98.0 

98.6 

98.6 

98-7 

98,7 

98. 7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

1800 

97.6 

97.7 

98.0 

98.2 

98.8 

98.8 

98-9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

1500 

97.9 

98.0 

98.4 

98.7 

99.2 

99.2 

99.: 

99,3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

OB 

1200 

98.4 

98.6 

99.0 

99.2 

99.8 

99.8 

99-9 

99.  j 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

1000 

98.4 

98 -'5 

99.0 

99.2 

99.8 

99,8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

900 

98.4 

98.6 

99.0 

99.2 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

f  1.9 

99.9 

99.9 

GB 

POO 

98.4 

98.6 

99.0 

99.2 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

700 

98.4 

98.6 

99.0 

99.2 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

600 

98.4 

98.6 

99.0 

99.2 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

500 

98.4 

98.6 

99.0 

99.2 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

98.4 

98.6 

99.0 

99.2 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

98.4 

98.6 

99.0 

99.2 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

98.4 

98.6 

99.0 

99.2 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

98.4 

98.6 

99.0 

9^.2 

99,8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OT 

000 

98.4 

98.6 

99.0 

99.2 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100 .0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  lOCATIOH  *A’ 
USAFETAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FKM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOOORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  UTC 

:  +  7 

MONTH: 

NOV 

HOURS: 

18-20 

CBILIRG 

VISIBIUTy  IH 

STATUTE 

MILES 

Uf  1 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

6E 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

CEIL 

73.3 

**3.3 

73.4 

73-4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

GS 

20000 

84.1 

84.1 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

GS 

18000 

84.6 

84.6 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

GS 

16000 

84.6 

84.6 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

GE 

14000 

86.0 

86.0 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

GS 

12000 

87.7 

87-7 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

GS 

10000 

90.7 

90.7 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90,8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GS 

9000 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

6B 

8000 

91.4 

91.4 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

6B 

7000 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92,0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GE 

6000 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GB 

5000 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GS 

4500 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GS 

4000 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97. « 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

3500 

97-6 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97,8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GS 

3000 

97.7 

97.7 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GE 

2500 

97.7 

97.7 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GS 

2000 

98.0 

98.0 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98,3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GS 

1800 

98.2 

98.2 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

1500 

98.9 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

1200 

98.9 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

1000 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

900 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

800 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GS 

700 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GS 

600 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

500 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

400 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99-9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99-9 

99.9 

GB 

300 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GS 

200 

99.2 

99.2 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

99.2 

99.2 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

99.2 

99.2 

99.7 

99.7 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  (A3SERVATIORS  900 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  A;raDBVlLLB  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRGN  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUNBSR:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LSI 

TO  UrC: 

♦  7 

MONTH: 

NOV 

HOURS: 

21-23 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATOTE 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CEIL 

77.4 

77.4 

77.6 

77.7 

77.8 

77.8 

77.0 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

GE 

20000 

86.0 

86.0 

86.1 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

GB 

18000 

86.6 

86.6 

86.7 

86.8 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

GE 

16000 

86.7 

86.7 

86.8 

86.9 

87-0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

GB 

14000 

87.0 

87.0 

87.1 

87.2 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

GB 

12000 

86.9 

88.9 

89.0 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

GB 

10000 

90.3 

90.3 

90.4 

90.6 

90.7 

90.7 

90.7 

90,7 

90.7 

90.7 

90,7 

90.7 

90.7 

90.7 

90-7 

90.7 

GB 

9000 

90.4 

90.4 

90.6 

90.7 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GB 

8000 

92.4 

92.4 

92.6 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92,8 

92.8 

92.8 

92.8 

GB 

7000 

93.0 

93.0 

93.1 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GB 

6000 

93.7 

93.7 

93.8 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

GB 

5000 

95.4 

95.4 

95.6 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GB 

4500 

95.8 

95.8 

95.9 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GB 

4000 

97.0 

97.0 

97.1 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GB 

3500 

97.0 

97.0 

97.1 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GB 

3000 

97.1 

97.1 

97.2 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

OB 

2500 

97.1 

97.1 

97.3 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GB 

2000 

97.4 

97.4 

97.7 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98,0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

1800 

97.4 

97.4 

97.7 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GE 

1500 

97.9 

97.9 

98.1 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

1200 

98.1 

98.1 

98.3 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

1000 

98.1 

98.1 

98.3 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

900 

98.3 

98.3 

98.6 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

800 

98.4 

98.4 

98.7 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

700 

98.4 

98.4 

98.7 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

600 

98.4 

98.4 

98.7 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99-3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

500 

98.4 

98.4 

98.7 

99.1 

99.2 

99,2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

400 

98.4 

98.4 

98.7 

99.1 

99.3 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

300 

98.4 

98.4 

98.7 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

200 

98.4 

98.4 

98.7 

99.2 

99.4 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

100 

98.4 

98.4 

98.7 

99.2 

99.4 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

GB 

000 

98.4 

98.4 

98.7 

99.2 

99.4 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

TCTTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 
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OPERATIIIG  lOCATIOII  -A’ 
(OAFEIAC,  ASHBVIU,B  HC 


PERCBNTACB  FREQUBRCY  OF  OCCURRENCE  Cr  CEl:l.TN6  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

aXAXION  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLOHAN  AFB/ALAHOaORDO  m  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  +  7  MONTH:  NOV  HOURS:  ALL 


CBXltlllG 

IH 

FEBT 

GB 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IH  STOTUTE 

GE  GE  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

6E 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

m 

CBIL 

75.1 

75.1 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

6B 

20000 

83.5 

83.5 

83.7 

83-7 

83.7 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

GB 

18000 

83.9 

83.9 

84.1 

84.2 

64.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.3 

84.3 

6E 

16000 

84.0 

84.0 

84.2 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.4 

GE 

14000 

85.1 

85.1 

85.3 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.5 

OB 

12000 

87.0 

87.0 

87.2 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.4 

87.4 

GE 

10000 

89.4 

89.5 

89.6 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

GE 

9000 

89.6 

89.6 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

69.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

90.0 

90.0 

GB 

8000 

91.1 

91.1 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.5 

GB 

7000 

91.8 

91.8 

91.9 

92-0 

92.0 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.2 

GB 

6000 

93.0 

93.0 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.4 

GB 

5000 

94.5 

94.5 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.9 

GE 

4500 

95.3 

95.3 

95.5 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.7 

GB 

4000 

96.2 

96.3 

96.5 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

GB 

3500 

96.4 

96.4 

96.7 

96-8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

GB 

3000 

96.7 

96.8 

97.0 

97.1 

97.2 

97.2 

97,3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GB 

2500 

96.9 

96.9 

97.2 

97.3 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

OB 

2000 

97.2 

97.3 

97.6 

97.7 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

07.9 

97.0 

97.9 

07.0 

07.0 

97.9 

97.0 

07.0 

GB 

leoo 

97.3 

97.3 

97.6 

97.7 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

GB 

1500 

97,5 

97.6 

97.9 

98.1 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

GB 

1200 

97.8 

97.9 

98.3 

98.4 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

GB 

1000 

97.9 

98.0 

98.4 

98.5 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98,8 

98,8 

98.9 

GB 

900 

98.0 

98.1 

98.5 

98.6 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

GB 

800 

98.1 

98.2 

98.5 

98.6 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.3 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

GB 

700 

98.2 

98.3 

98.6 

98.8 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

GB 

600 

98.3 

98.4 

98.7 

98.9 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

GB 

500 

98.3 

98.4 

98.8 

98.9 

99,2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

400 

98.3 

98.4 

98.8 

98.9 

99.2 

99.3 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

GB 

300 

98.3 

98.4 

98.8 

99.0 

99.3 

99.3 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

GB 

200 

98.3 

98.4 

98.8 

99.0 

99.3 

99.3 

99.5 

i'i.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

GE 

100 

98.3 

98.4 

98.8 

99.0 

99.3 

99.3 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

GB 

000 

98.3 

98.4 

98.8 

99.0 

99.3 

99.3 

99.6 

99.8 

99.8 

91  8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7200 
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MMMMM  MMMMM  MMMMM  MMMMM  mmmmm 

ouooo  ooouu  oSooS  oSvoo 


OPERATIHG  LOCMTION  "A*  PERCSlfCAGB  FRJBQUEHCY  OF  OCX:URRENCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC*  ASHBVILLB  HC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIGH  NIMBBR:  747320  STATION  HAHB:  HOLLOMAN  AFB/ALAM0GC»UX>  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  *  7  MONTH:  DEC  HOURS:  00-02 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  1 

FEET  1 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GE 

3 

GB 

2  1/2 

GE 

2 

GB 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

73.3 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

GE  20000 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

6B  18000 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

GE  16000 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

GB  14000 

81.7 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

82.0 

82.0 

62.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

GE  12000 

83.2 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

63.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

GB  10000 

85.4 

85.6 

85.6 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

GB  9000 

85.4 

85.6 

85.6 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

GE  8000 

86.3 

86.6 

86.6 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

GB  7000 

86.7 

86.9 

86.9 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

GB  6000 

89.0 

89.2 

89.2 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

GB  5000 

91.2 

91.4 

91.4 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GB  4500 

91.8 

92.0 

92.0 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

OB  4000 

92.8 

93.0 

93.0 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

GB  3500 

93.2 

93.4 

93.4 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GE  3000 

93.7 

93.9 

94.0 

94.3 

94.3 

94.3 

94.4 

94.5 

94.5 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GB  2500 

94.2 

94.4 

94.5 

94.8 

94.8 

94.8 

94.9 

95.1 

95.1 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

GB  2000 

94.6 

94.8 

94.9 

95.3 

95.3 

95.3 

95.4 

95.5 

95.5 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GB  1800 

94.8 

95.1 

95.2 

95.5 

95.6 

95.6 

95.7 

95.8 

95.8 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96,2 

96.2 

96.2 

GB  1500 

94.9 

95.2 

95.3 

95.6 

95.7 

95-7 

95-0 

95.9 

95.9 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

OB  1200 

95.2 

95.4 

95.5 

95.8 

96.0 

96.0 

96.3 

96.5 

96.5 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GB  1000 

95.3 

95.5 

95.6 

95.9 

96.1 

96.1 

96.5 

96.6 

96.6 

97,0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

OB  900 

95.4 

95.6 

95.7 

96.0 

96.2 

96.2 

96.6 

96.7 

96.7 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GB  800 

95.4 

95.6 

95.7 

96.2 

96.5 

96.5 

96.8 

96.9 

96.9 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.5 

GB  700 

95.4 

Sd-5 

05.7 

96.2 

96.5 

96.5 

96.8 

97.0 

97.0 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

GB  600 

95.  i 

95.6 

95.7 

96.2 

96.5 

96.5 

96.8 

97.0 

97.0 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

GB  500 

95.4 

95.6 

95.7 

96.2 

96.5 

96.5 

96.8 

97.0 

97.0 

97.4 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

GE  400 

95.4 

95.6 

95.7 

96.2 

96.5 

96.5 

96.8 

97.0 

97.0 

97.4 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

98.0 

GB  300 

95.5 

95.7 

96.1 

96.3 

97.1 

97.1 

97.4 

97.6 

97.6 

98.1 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.8 

GB  200 

95.5 

95.7 

96.1 

96.9 

97.2 

97-2 

97.5 

98.0 

98.0 

98.4 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

99.0 

99.5 

GB  100 

95.5 

95.8 

96.2 

97.0 

97.3 

97.3 

97.6 

98.4 

98.4 

98.8 

99-1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.6 

100.0 

GB  000 

95.5 

95.8 

96.2 

97.0 

97.3 

97.3 

97.6 

98.4 

98.4 

98.8 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.6 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OT  OBSERVATIONS  93  ) 
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VKRATIHG  UXATIOH  *A' 
raAFKTAC,  ASHEVILLB  RC 


PSRCENTAGB  PREQUENCV  OP  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
PK3H  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  mnOER:  747320  STATION  NAME:  BOLLOSUH  APB/ALAMOOORDO  IM  PERIOD  OP  RECORD:  HOV  81  -  OCT  91 


LST  TO  UTC: 

+  7 

HONTB: 

DSC 

HOOKS: 

03-05 

3II.11IQ 

VISIBILITy  IN 

SnkTUTB 

HZLBS 

IN 

6B 

G8 

GB 

GS 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

6E 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CEIL 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72. n 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

3B 

20000 

78.1 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

S 

18000 

78.2 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

3 

16000 

78.2 

78-3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

3 

14000 

78. 9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

3 

12000 

81.1 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

3 

10000 

84.0 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

3 

9000 

84.1 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

X 

8000 

85.2 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

3 

7000 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

3 

6000 

87.6 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

3 

5000 

89.1 

89.2 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

3 

4500 

90.4 

90.5 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

IS 

4000 

91.4 

91.5 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

3 

3500 

91.9 

92.0 

92.5 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

3 

3000 

92.4 

92.6 

93.1 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

3 

2500 

92.5 

92.7 

93.2 

93.4 

93.7 

93.7 

93.7 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

3 

2000 

93.0 

93.2 

93.8 

94.0 

94.2 

94.2 

94.3 

94.5 

94.5 

94.5 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

3 

1800 

93.2 

93.4 

94.0 

94.2 

94.4 

94.4 

94.5 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

3 

1500 

93.4 

93.7 

94.2 

94.4 

94.6 

94.6 

94.8 

95.1 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

3 

1200 

93.4 

93.7 

94.3 

94.5 

94.7 

94.7 

95.1 

95.3 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

s 

1000 

93.8 

94.0 

94.6 

94.8 

95.2 

95.2 

95.5 

95.7 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

IB 

900 

93.8 

94.0 

94.6 

94.8 

95.2 

95.2 

95.5 

95.7 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

3 

800 

93.8 

94.0 

94.7 

94.9 

95.3 

95.3 

95.6 

95.8 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

3 

700 

94.1 

94.3 

95.1 

95.3 

95.6 

95.7 

96.1 

96.3 

96.3 

96.6 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

3 

600 

94.1 

94.3 

95.1 

95.3 

95.6 

95.7 

96.1 

96.3 

96.3 

96.6 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

B 

500 

94.2 

94.5 

95.3 

95.6 

95.9 

96.0 

96.5 

96.8 

96.8 

97.1 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.5 

B 

400 

94.3 

94.6 

95.4 

95.7 

96.0 

96.1 

96.6 

96.9 

96.9 

97.2 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.7 

B 

300 

94.5 

94.9 

95.7 

96.2 

96.7 

96.8 

97.4 

97.7 

97.7 

98.1 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.8 

B 

200 

94.5 

94.9 

95.7 

96.2 

96.7 

96.8 

97.5 

97.8 

97.0 

98.2 

98.6 

98.6 

98.9 

98.9 

98.9 

99.1 

s 

100 

94.5 

94.9 

95.7 

96.2 

96.8 

97.0 

97.7 

98.3 

98.3 

98.7 

99.2 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

m 

000 

94.5 

94.9 

95.7 

96.2 

96.8 

97.0 

97.7 

98.3 

98.3 

98-7 

99.2 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

DTM  NUISBR  OP  OBSERVATIONS  930 
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OPBRATIHG  LOCATION  ”A*  PBRCENTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFSTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  CffiSERVATIONS 


STATION  mJNBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLOHAN  AFB/ALAHOO(«DO  NM  PERIOD  OP  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LSI 

TO  UTC: 

+  7 

MONTH: 

DEC 

HOURS: 

06-08 

CBILIRG 

VISIBILITY  IN 

STATOTB 

MILES 

IN 

1  GB 

GB 

OB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1  ^ 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CEIL 

69.6 

69.8 

69.8 

69.9 

69.9 

69.9 

70.0 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.2 

70.2 

70.4 

70.5 

GB 

20000 

76.0 

76.2 

76.2 

76.3 

76.3 

76.3 

76.5 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.7 

76.7 

76.9 

77.0 

GB 

18000 

76.2 

76.5 

76.5 

76.6 

76.6 

76.6 

76.7 

76.8 

76.8 

76.8 

76-8 

76.8 

76.9 

76.9 

77.1 

77.2 

6B 

16000 

76.2 

76.5 

76.5 

76.6 

76.6 

76.6 

76.7 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.9 

76.9 

77.1 

77.2 

GB 

14000 

78.4 

78.6 

78.6 

78.7 

78.7 

78.7 

78.8 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

79.0 

79.0 

79.2 

79.4 

GB 

12000 

80.2 

80.4 

80.4 

80.5 

80.5 

80.5 

80.6 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.9 

80.9 

81.1 

81.2 

OB 

10000 

82.3 

82.5 

82.5 

82.6 

82.6 

82.6 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.9 

82.9 

83.1 

83.2 

GB 

9000 

82.4 

82.6 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

83.0 

83.0 

83.2 

83.3 

GB 

6000 

83.3 

83.5 

83.5 

83.7 

83.7 

83.7 

83.8 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

84.0 

84.0 

84.2 

84.3 

GB 

7000 

83.8 

84.0 

84.0 

84.1 

84.1 

84.1 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

84.6 

84.7 

GB 

6000 

84.6 

84.8 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

85.1 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.3 

85.3 

85.5 

85.6 

GB 

5000 

86.5 

86.7 

86.7 

86.8 

86.8 

86.8 

86.9 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

87.4 

87.5 

GB 

4500 

87.8 

88.1 

88.1 

88. 3 

88.3 

88.3 

88.4 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.7 

88.7 

88.9 

89.0 

GB 

4000 

89.5 

89.7 

89.7 

89.9 

89.9 

89.9 

90.0 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.5 

90.6 

GB 

3500 

90.8 

91.0 

91.0 

91.2 

91.2 

91.2 

91.3 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.6 

91.6 

91.8 

91.9 

GB 

3000 

91.7 

92.2 

92.2 

92.5 

92.5 

92.5 

92.6 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

93.1 

93.2 

GB 

2500 

92.0 

92.5 

92.6 

92.9 

92.9 

92.9 

93.0 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.5 

93.7 

GB 

2000 

92.7 

93.1 

93.2 

93.5 

93.5 

93.5 

93.7 

93.9 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.3 

94.4 

OB 

1800 

93.9 

93.3 

93.4 

93.8 

93.8 

93.8 

93.9 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.5 

94.6 

GB 

1500 

93.1 

93.5 

93.7 

94.0 

94.0 

94.0 

94.1 

94.3 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.7 

94.8 

GB 

1200 

93.4 

93.9 

94.0 

94.3 

94.4 

94.4 

94.5 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

95.2 

95.3 

GB 

1000 

93.7 

94.1 

94.2 

94.5 

94.7 

94.7 

94.8 

95.1 

95. 1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.4 

95.4 

95.6 

95.7 

GB 

900 

93.7 

94.1 

94.2 

94.5 

94.7 

94.7 

94.8 

95.1 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.4 

95.4 

95.6 

95.7 

GB 

800 

94.0 

94.4 

94.5 

94.8 

95.2 

95.2 

95.3 

95.5 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.8 

95.9 

96.1 

96.2 

GB 

700 

94.2 

94.6 

95.1 

95.4 

95.7 

95.7 

95.8 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.5 

96.6 

96.8 

96.9 

OS 

600; 

94.2 

94.6 

95.1 

95.4 

95.7 

95.7 

95.8 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.5 

96.6 

96.8 

97.0 

GB 

500 

94.2 

94.6 

95.2 

95.5 

95.8 

95.8 

95.9 

96.3 

96.3 

96.6 

96.7 

96.7 

97.1 

97.2 

97.4 

97.6 

GB 

400 

94.3 

94.7 

95.3 

95.6 

95.9 

95.9 

96.0 

96.5 

96.5 

96.7 

97.0 

97.0 

97.4 

97.5 

97.7 

98.0 

GB 

300 

94.4 

94.8 

93.4 

95.7 

96.0 

96.0 

96.5 

96.9 

96.9 

97.1 

97.4 

97.4 

98.1 

98.2 

98.4 

98.6 

GB 

200 

94.4 

94.8 

95.5 

95.8 

96.2 

96.3 

96.9 

97.5 

97.5 

97.7 

98.2 

98.2 

98.8 

98.9 

99.1 

99.5 

OB 

100 

94.5 

94.9 

95.6 

95.9 

96.3 

96.6 

97.1 

97.7 

97.7 

98.0 

98.4 

98. 4 

99.0 

99.1 

99.4 

99.6 

OB 

000 

94.5 

94  9 

95.6 

95.9 

96.3 

96.6 

97.1 

97.7 

97.7 

98.0 

98.4 

98.4 

99.0 

99.1 

99.4 

100.0 
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QPBMTIIIG  LOCATIOH  ’A’  PSRCERXAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASBEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

BTATION  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  IM  PERIOD  OP  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  *■  7  MONTH:  DEC  HOURS:  09-11 


CBILIRG  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

ihIgegegegegbgegegegegegegegegegege 

FEET  1  7  6  5  4  3  2  1/2  2  1  1/2  1  1/4  1  3/4  5/8  1/2  3/8  1/4  0 


MO 

CEIL 

67.0 

67.1 

67.1 

67.1 

67.2 

67.2 

67.2 

SB 

20000 

74.7 

74.8 

74.8 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

SB 

18000 

75.1 

75.2 

75.2 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

SB 

16000 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.4 

75.4 

75.4 

SB 

14000 

77.4 

77.5 

77.5 

77.5 

77.6 

77.6 

77.6 

SB 

12000 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.2 

79.2 

79.2 

SB 

10000 

81.2 

81.3 

81.3 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

SB 

MOO 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.5 

81.5 

81.5 

SB 

8000 

82.9 

83.0 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

83.1 

GS 

7000 

83.9 

84.0 

84.0 

84.0 

84.1 

84.1 

84.1 

SB 

6000 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

85.1 

85.1 

85.1 

SB 

5000 

87.0 

87.1 

87.2 

87.2 

87.3 

87.3 

87.3 

SB 

4500 

88.4 

88.5 

88.6 

88.6 

88.8 

88.8 

88.8 

SB 

4000 

90.0 

90.1 

90.3 

90.3 

90.5 

90.5 

90.5 

SB 

3500 

90.6 

90.8 

91.0 

91.0 

91.2 

91.2 

91.2 

SB 

3000 

91.8 

91.9 

92.2 

92.2 

92.4 

92.4 

92.4 

SB 

2500 

92.2 

92.3 

92.5 

92.5 

92.8 

92.8 

92.8 

SB 

2000 

92.9 

93.1 

93.3 

93.4 

93.9 

94.0 

94.0 

SB 

1800 

93.1 

93.3 

93.5 

93.7 

94.1 

94.2 

94.2 

SB 

1500 

93.4 

93.7 

93.9 

94.0 

94.5 

94.6 

94.6 

BB 

1200 

93.7 

93.9 

94.1 

94.3 

94.8 

94.9 

94.9 

SB 

1000 

94.1 

94.3 

94.5 

94.7 

95.4 

95.5 

95.6 

SB 

900 

94.3 

94.6 

94.8 

95.1 

95.7 

95.8 

95.9 

SB 

800 

94.3 

94.6 

94.9 

95.2 

95.8 

96.0 

96.2 

SB 

700 

94.3 

94.6 

94.9 

95.2 

95.8 

96.0 

96.2 

a 

600 

94.3 

94.6 

94.9 

95.3 

96.0 

96.2 

96.6 

a 

500 

94.4 

94.8 

95.2 

95.5 

96.2 

96.5 

96.8 

a 

400 

94.4 

94.8 

95.3 

95.6 

96.5 

96.8 

97.1 

a 

300 

94.5 

94.9 

95.4 

95.7 

96.6 

96.9 

97.4 

a 

200 

94.5 

94.9 

95.4 

95.7 

96.6 

96.9 

97.4 

a 

100 

94.5 

94.9 

95.4 

95.7 

96.6 

96.9 

97.4 

a 

000 

94.5 

94.9 

95.4 

95.7 

96.6 

96.9 

97.4 

67.2 

67.2 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.5 

67.8 

74.9 

74.9 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.3 

75.6 

75.3 

75.3 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.6 

75.9 

75.4 

75.4 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.7 

76.0 

77.6 

77.6 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

78.0 

78.3 

79.2 

79.2 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.6 

79.9 

81.4 

81.4 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.7 

82.0 

81.5 

81.5 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.8 

82.2 

83.1 

83.1 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.4 

83.8 

84.1 

84.1 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.4 

84.7 

85.1 

85.1 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.4 

85.7 

87.3 

87.3 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.6 

88.0 

88.8 

88.8 

89.0 

89.0 

89.0 

69.0 

89.0 

89.1 

89.5 

90.5 

90.5 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

91.0 

91.3 

91.2 

91.2 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.6 

91.9 

92.4 

92.4 

92.7 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

92.9 

93.2 

92.8 

92.8 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.3 

93.7 

94.0 

94.0 

94.4 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.6 

94.9 

94.2 

94.2 

94.6 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.8 

95.2 

94.6 

94.6 

95.1 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.4 

95.7 

94.9 

94.9 

95.5 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.8 

96.1 

95.7 

95.7 

96.2 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.6 

96.9 

96.0 

96.0 

96.6 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.9 

97.2 

96.3 

96.3 

96.9 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.3 

97.6 

96.3 

96.3 

96.9 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.3 

97.6 

96.7 

96.7 

97.2 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.7 

98.2 

97.0 

97.0 

97.5 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

98.1 

98.5 

97.4 

97.4 

98.0 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.6 

99.0 

97.7 

97.7 

98.3 

98.6 

98.6 

98.8 

98.8 

99.0 

99.5 

97.8 

97.8 

98.4 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

99.1 

99.7 

98.2 

98.2 

98.7 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.5 

100.0 

98.2 

98.2 

98.7 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.5 

100.0 
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Mmmmm  mmmmm  MMUMH  BaMUBfiBa  UfiBUBflBa  BflBfiBdBdBA 

uooBo  55ooo  SoovD  Sooloo  uoGoo  SotSBo 


oPKmTme  locktioii  -a*  percbhtagb  FraQUBHcy  of  occukrkrcb  of  cbilirg  versus  visibility 

USAFSnC,  ASHEVILLB  RC  FRCM  HOURLY  OBSERVATIORS 

senaicm  RUMBER:  747320  station  RAHB:  BOLLOHAR  AFB/ALAMOGORDO  RM  period  op  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

L8T  TO  UTC:  *  7  HOHTB:  DEC  HOURS:  12-14 


CBILIRG  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IH 

FBBT 

GB 

7 

OB 

6 

08 

5 

GB 

4 

08 

3 

GB 

2  1/2 

GE 

2 

GB 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

OB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

RO  CEIL 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70-2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70-2 

70-2 

70.2 

GE  20000 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79,7 

OE  18000 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

GB  16000 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

GB  14000 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

GE  12000 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

OB  10000 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

GE  9000 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

OB  8000 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86,6 

86.6 

86.6 

GE  7000 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87,3 

87.3 

OE  6000 

88.6 

68.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

GE  SOOO 

91.2 

91.2 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

GB  4500 

91.5 

91.5 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

OB  4000 

92.8 

92.6 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GE  3500 

93.2 

93.2 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

OB  3000 

94.3 

94.4 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

OB  2500 

94.4 

94.5 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94,8 

OB  2000 

94.6 

94.7 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.3 

95.4 

95.4 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

OB  1800 

94.7 

94.8 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.4 

95.5 

95.5 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GE  1500 

95.3 

95.4 

95.9 

95.9 

96.1 

96.1 

96.1 

96.3 

96.3 

96.5 

96.6 

96.6 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GE  1200 

95.4 

95.5 

96.0 

96.0 

96.2 

96.2 

96.2 

96.5 

96.5 

96.6 

96.8 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

OR  1000 

95.9 

96.0 

96.6 

96.6 

96.9 

96.9 

97,0 

97.3 

97.3 

97.5 

97.7 

97.7 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

OE  900 

96.0 

96.1 

96-7 

96-7 

97.0 

97,0 

97.1 

97.4 

97.4 

97,6 

97.8 

97-8 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GE  800 

96.1 

96.2 

96.8 

96.8 

97.1 

97.1 

97.2 

97.5 

97.5 

97.8 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

OE  700 

96.2 

96.3 

96.9 

96.9 

97.2 

97.2 

97.4 

97.7 

97.7 

98.1 

98.3 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

OB  600 

96.2 

96.3 

96.9 

96.9 

97.4 

97.4 

97.6 

98.1 

98.1 

98.4 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB  500 

96.3 

96.5 

97.0 

97.0 

97.5 

97.5 

97.7 

98.2 

98.2 

98.5 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

OB  400 

96.5 

96.6 

97.2 

97.3 

97.8 

97.8 

98.1 

98.5 

98.5 

98.8 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

GB  300 

96.7 

96.8 

97.4 

97.5 

98.1 

98.1 

98.3 

98.7 

98.7 

99.0 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB  300 

96.7 

96.8 

97.4 

97.5 

98.1 

98.1 

98.3 

98.7 

98.7 

99.0 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

OB  100 

96.7 

96.8 

97.4 

97.5 

98.1 

98.1 

98.3 

98.7 

98.7 

99.0 

99-7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

OB  000 

96.7 

96.8 

97.4 

97.5 

98.1 

98.1 

98.3 

98.7 

98.7 

99.0 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  RUMBER  OF  OBSERVATIORS  930 
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PBMCrillG  lOCATICM  *A*  PERCBHTAQB  FRBQUEHCy  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

SAFEXAC,  ASBEVILLB  HC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


!miOII  RUMBBR: 

747320 

STATION  RAHB:  BOLLOMAN  AFB/ALAMOOORDO  1 

m 

PERIOD 

OF  RECORD:  NOV  81  > 

OCT  91 

L8T  TO  UTC: 

♦  7 

MONTB: 

DEC 

HOURS: 

15-17 

BILIRO 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILBS 

III  1 

6B 

GB 

GB 

GB 

GB 

OB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

FEET  { 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

0 

CXIL 

67.8 

68.0 

68.1 

68.1 

68.2 

68.2 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

B 

20000 

77.0 

77.1 

77.2 

77.2 

77-3 

77.3 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

B 

18000 

78.0 

78.1 

78.2 

78.2 

78.3 

78.3 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

B 

16000 

78.1 

78.2 

78.3 

78.3 

78.4 

78.4 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

B 

14000 

80.5 

80.6 

80.8 

80.8 

80.9 

80.9 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

B 

12000 

83.0 

83.1 

83.2 

83.2 

83.3 

83.3 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

8 

10000 

86.0 

86.1 

86.2 

86.2 

86.3 

86.3 

86.8 

86.8 

86,8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

B 

9000 

66.0 

86.1 

86.2 

86.2 

86.3 

86.3 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

B 

8000 

86.7 

86.8 

86.9 

86.9 

87,0 

87.0 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

B 

7000 

87.6 

87.7 

87.8 

87.8 

88.0 

88.0 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

B 

6000 

89.4 

89,9 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

90.1 

90.1 

90,1 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

B 

5000 

90.6 

90.8 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

8 

4500 

91.3 

91.4 

91.8 

91.8 

91.9 

91.9 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

B 

4000 

93.7 

93.8 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

B 

3500 

94.1 

94.2 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

B 

3000 

94.9 

95.1 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

B 

2500 

95.2 

95.3 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

B 

2000 

95.6 

95.7 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

B 

1600 

99.6 

99.7 

96,9 

96.9 

96.6 

96.6 

97,1 

97.1 

97.1 

97,1 

97.2 

97.2 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

B 

1500 

95.7 

95.8 

96,7 

96.8 

97.0 

97.0 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

B 

1200 

95.8 

95.9 

96,8 

96.9 

97.1 

97.1 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

B 

1000 

95.8 

95.9 

96.8 

96.9 

97.2 

97.2 

97.7 

98.0 

98.0 

98.0 

98.3 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

B 

900 

95.8 

95.9 

96.8 

96.9 

97.2 

97-2 

97.7 

98.0 

98.0 

98.0 

98.3 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

B 

800 

95.8 

95.9 

96.8 

96.9 

97.2 

97.2 

97-7 

98.0 

98.0 

98.0 

98.3 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

B 

700 

95.8 

95.9 

96.8 

96.9 

97.2 

97.2 

97.7 

98.0 

98.0 

98.0 

98.3 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

B 

600 

95.8 

95.9 

96.8 

96.9 

97.2 

97.2 

97.7 

98.0 

98.0 

98.0 

98.3 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

B 

500 

95.9 

96.0 

96.9 

97.0 

97.3 

97.3 

98.0 

98.3 

98.3 

98.3 

98.6 

98.6 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

B 

400 

96.0 

96.1 

97.0 

97.2 

97.8 

97.8 

98.6 

99.0 

99.0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

B 

300 

96.0 

96.1 

97.0 

97.2 

97.8 

97,8 

98,6 

99.1 

99.1 

99.1 

99.5 

99.5 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

B 

200 

96.0 

96.1 

97.0 

97.2 

97.8 

97.8 

98.6 

99.1 

99.1 

99.1 

99.5 

99.5 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

B 

100 

96.0 

96.1 

97.0 

97.2 

97.8 

97.8 

98.6 

99.1 

99.1 

99  T 

99.5 

99.5 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

B 

000 

96.0 

96.1 

97  .0 

97.2 

97.8 

97.8 

98.6 

99.1 

99.1 

99.1 

99.5 

99.5 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

IXAL  HUHBER  OF  GBSBRVATIOMS  930 
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OPBRATIHG  UXXnOK  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCy  CfF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  NUMBER:  747320  STATIOH  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  OTC: 

♦  7 

MONTH: 

DEC 

HOURS: 

18-20 

CBILIMG 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

111 

OB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

OB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

CBIL 

69.6 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

6B 

20000 

78.5 

78.5 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

6B 

18000 

79.4 

79.4 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

6E 

16000 

79.9 

79.9 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

OB 

14000 

82.3 

82.3 

82.4 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

6E 

12000 

84.8 

84.8 

84.9 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

OB 

10000 

87.4 

87.4 

87.5 

87.7 

87,7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

OB 

9000 

87.5 

87.5 

87.6 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

GE 

8000 

88.6 

88.6 

88.7 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

OB 

7000 

89.1 

89.2 

89.4 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

OB 

6000 

90.6 

90.8 

90.9 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

OB 

5000 

91.4 

91.5 

91.7 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

OB 

4500 

92.7 

92.8 

93.0 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GB 

4000 

94.0 

94.1 

94.3 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

OB 

3500 

94.4 

94.5 

94.7 

94,9 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

OB 

3000 

95.3 

95.4 

95.6 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

OB 

2500 

95.8 

95.9 

96.1 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96-5 

GB 

2000 

96.2 

96.3 

96.7 

96.9 

97.0 

97,0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

OB 

1800 

96.3 

96.5 

96.8 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GE 

1500 

96.6 

96.7 

97.0 

97.2 

97.4 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

1200 

96.8 

96.9 

97.2 

97.4 

97.6 

97,6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

OB 

1000 

96.8 

96.9 

97.2 

97-4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

OB 

900 

96.8 

96.9 

97.2 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

97-8 

97.8 

97.8 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

(?ll 

800 

96.8 

96.9 

97.2 

97.5 

97.7 

97.7 

97,7 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

OB 

700 

96.8 

96.9 

97.2 

97.5 

97.7 

97,7 

97.7 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

GB 

600 

96.8 

96.9 

97.2 

97.5 

97.7 

97,7 

97.7 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.3 

98,5 

98.5 

98.5 

OB 

500 

96.8 

96.9 

97.2 

97.6 

97-8 

97,8 

97,8 

98.1 

98.1 

98.1 

98-1 

98.1 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

400 

96.9 

97.0 

97.3 

97.7 

98.2 

98.2 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

300 

97.0 

97.1 

97.5 

98.1 

98.5 

98.6 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

200 

97.1 

97.2 

97.6 

98.2 

98.6 

98.7 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

100 

97.1 

97.2 

97.6 

98.2 

98.6 

98.7 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

000 

97.1 

97.2 

97.6 

98.2 

98.6 

98.7 

99.0 

99.4 

99.4 

99-4 

99.4 

99.4 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSRRVATIOHS  930 
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opesktihg  lACMnoR  ’a* 

OBAPBXAC,  ASHEVILU!  HC 


FBRCEinAGB  FHEQUEHCY  OF  OCCURRBfCE  OF  CRILIHG  VERSUS  VISIBILITlf 
FBOH  HOURLY  OBSERVATIONS 


aXATION  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  HM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  UTC: 

+  7 

MDHTB: 

DEC 

HOUBS: 

21-23 

CEILING 

VISIBILITY  IH 

STATUTE 

MILES 

IH 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

6E 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

70.9 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

<3B 

20000 

80.0 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

BO. 2 

BO. 2 

BO. 2 

GB 

18000 

80.0 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

60.2 

80.2 

80.2 

60.2 

80.2 

G8 

16000 

80.2 

80.3 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

GB 

14000 

82.5 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82-7 

82.7 

82.7 

GB 

12000 

85.1 

85.2 

85.3 

85.3 

85.5 

85. 5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.6 

85.6 

GB 

10000 

88.0 

88.1 

88.2 

88.2 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.5 

88.5 

GB 

9000 

88.0 

88.1 

88.2 

88.2 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

68.4 

88.4 

88.4 

88.5 

88.5 

GB 

8000 

89.4 

89.5 

89.6 

89.6 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.9 

89.9 

GB 

7000 

89.8 

89.9 

90.0 

90.0 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

GB 

6000 

91.0 

91.1 

91.2 

91.2 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.5 

91.5 

GB 

5000 

92.3 

92.4 

92.5 

92.5 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

GB 

4500 

93.0 

93.1 

93.2 

93.2 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

GB 

4000 

93.7 

93.8 

93.9 

93.9 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

GB 

3500 

93.9 

94.0 

94.1 

94.1 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

os 

3000 

95.1 

95.2 

95.3 

95.3 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

GB 

2500 

95.5 

95.6 

95.7 

95.8 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

GB 

2000 

95.7 

95.8 

95.9 

96.0 

96.5 

96.5 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

GB 

1800 

95.7 

95.8 

95.9 

96.0 

96.5 

96.5 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96. B 

96.8 

96.9 

96.9 

GB 

1500 

95.7 

95.8 

95.9 

96.0 

96.5 

96.6 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

QE 

1200 

95.9 

96.0 

96.1 

96.2 

96.7 

96,8 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

GB 

1000 

96.1 

96.2 

96.3 

96.5 

96.9 

97.0 

97.2 

97.6 

97.6 

97.6 

97-6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

GB 

900 

96.2 

96.3 

96.5 

96.6 

97.0 

97.1 

97.3 

97,7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.0 

97.8 

98.0 

98.0 

GB 

800 

96.2 

96.3 

96.5 

96.6 

97.0 

97.1 

97.3 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

GB 

700 

96.2 

96.3 

96.5 

96.6 

97.0 

97.1 

97.3 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

GB 

600 

96.2 

96.3 

96.5 

96.6 

97.0 

97.1 

97.4 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

GB 

500 

96.2 

96.3 

96.5 

96.6 

97.0 

97.1 

97.4 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.2 

98.3 

GB 

400 

96.5 

96.6 

96.7 

96.8 

97.5 

97.6 

98.0 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.7 

98.8 

GB 

300 

96.6 

96.7 

96.8 

96.9 

97.7 

97.8 

98.2 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

99.0 

99.1 

GB 

200 

96.6 

96.7 

96.8 

96.9 

97.7 

97.8 

98,5 

99-0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.5 

99.6 

GB 

100 

96.6 

96.7 

96.8 

96.9 

97.8 

98.0 

98.6 

99.2 

99.2 

99,4 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

GB 

000 

96.6 

96.7 

96.8 

96.9 

97.8 

98.0 

98.6 

99-2 

99-2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  CnSERVATIOHS  930 
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OPRIWTIlie  UKATIOR  ’A’ 
USAPKIAC,  ASHEVILLE  EC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  Of  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCM  HOURLY  CffiSERVATIONS 

HOnOH  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAHOGC»UX>  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  *  7  MONTH:  DEC  HOURS:  ALL 


CBILINO 
IN  1 

FEET  1 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

ViaiBILIlT  IN  STATUTK 

GB  GB  GB  GB 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

NO 

CBIL 

70.1 

70.2 

70.3 

70-3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.5 

70.5 

GB 

20000 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.2 

78.2 

78.2 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.4 

GE 

18000 

78.4 

78.5 

78.5 

78.5 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.8 

78.8 

OB 

16000 

78.5 

78.6 

78.7 

78.7 

78.7 

78-7 

78.8 

78.8 

78.8 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

79.0 

GB 

14000 

80.5 

80.6 

80.6 

80.7 

80.7 

80.7 

80.8 

80.8 

80.6 

80.8 

80.8 

80.8 

80.9 

80.9 

80.9 

81.0 

GB 

12000 

82.5 

82.6 

82.7 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

83.0 

83.1 

GB 

10000 

84.9 

85.1 

85.1 

85.2 

85.2 

85.2 

85.3 

85.3 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.5 

GB 

9000 

85.0 

85.1 

85.2 

85.3 

85.3 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.6 

GB 

8000 

86.1 

86.2 

86.3 

86.3 

86.4 

86.4 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

66.5 

86.5 

86.6 

86.6 

86.6 

86.7 

OB 

7000 

86.7 

86.8 

86.8 

86.9 

87.0 

87.0 

87.0 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

87.2 

87.3 

GB 

6000 

88.2 

88.3 

88.4 

88.4 

88.5 

88. S 

88.6 

88.6 

88.6 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.8 

88.8 

GB 

5000 

89.9 

90.0 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.5 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.7 

GB 

4500 

90.9 

91.0 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.7 

GB 

4000 

92.2 

92.3 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.8 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

OB 

3500 

92.8 

92.9 

93.1 

93.2 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

93.5 

93.6 

93.6 

93.6 

93.7 

OE 

3000 

93.6 

93.8 

94.1 

94.2 

94.3 

94.3 

94.4 

94.5 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

GB 

2500 

94.0 

94.1 

94.4 

94.6 

94.7 

94.7 

94.8 

94.9 

94.9 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.1 

95.1 

GB 

2000 

94.4 

94.6 

94.9 

95.1 

95.2 

95.3 

95.4 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

OB 

1800 

94.6 

94.7 

99.1 

95.2 

95.4 

95.4 

95-5 

95.6 

95-6 

95.7 

95.8 

95.8 

96.0 

96.0 

96.0 

96*1 

GB 

1500 

94.8 

95.0 

95.3 

95.5 

95.7 

95.8 

95.9 

96.0 

96.0 

96.1 

96.2 

96.2 

96.4 

96.4 

96.4 

96.5 

GE 

1200 

94.9 

95.1 

95.5 

95.7 

96.0 

96.0 

96.2 

96.3 

96.3 

96.4 

96.5 

96.5 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

GB 

1000 

95.2 

95.4 

95.7 

95.9 

96.3 

96.3 

96.5 

96.7 

96.7 

96.9 

97.0 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

OB 

900 

95.2 

95.4 

95.8 

96.0 

96.3 

96.4 

96.6 

96.8 

96.8 

96.9 

97.1 

97.1 

97.2 

97.3 

97.3 

97.4 

GB 

800 

95.3 

95.5 

95.9 

96.1 

96.5 

96.5 

96.7 

97.0 

97.0 

97.1 

97.3 

97.3 

97.4 

97.5 

97.5 

97.6 

GE 

700 

95.4 

95.6 

96.0 

96.2 

96.6 

96.6 

96.9 

97.2 

97.2 

97.3 

97.5 

97.5 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

OB 

600 

95.4 

95.6 

96.0 

96.3 

96.6 

96.7 

97.0 

97.2 

97.2 

97.4 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

97.9 

98.0 

OB 

500 

95.4 

95.7 

96.1 

96.4 

96.8 

96.8 

97.1 

97.4 

97.4 

97.7 

97.9 

97.9 

98.1 

98.1 

98.2 

98.3 

GB 

400 

95.5 

95.8 

96.2 

96.5 

97.0 

97.1 

97.4 

97.8 

97,8 

98.0 

98.3 

98.3 

98.5 

98.5 

98.6 

98.8 

GB 

300 

95.6 

95.9 

96.4 

96.8 

97.3 

97.4 

97.8 

98.2 

98.2 

98.4 

98.7 

98.7 

99.0 

99.0 

99.1 

99.3 

GB 

200 

95.7 

95.9 

96.4 

96.8 

97.4 

97.5 

98.0 

98.4 

98.4 

98.7 

99.0 

99.0 

99.3 

99.3 

99.4 

99.7 

GB 

100 

95.7 

95.9 

96.5 

96.8 

97.4 

97.5 

98.1 

98.6 

98.6 

98.9 

99.2 

99.2 

99.5 

99.6 

99.7 

99.9 

GB 

000 

95.7 

95.9 

96.5 

96.8 

97.4 

97.5 

98.1 

98.6 

98.6 

98.9 

99.2 

99.2 

99-5 

99.6 

99.7 

100.0 

TCTTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7440 
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OPBRATIHG  UXMTIOn  *A* 
UakFKTAC,  ASBEVIUA  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUHBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLOHAN  AFB/ALAHOGORDO  im  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  +  7  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  OB  08  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILSS 

6B 

1  1/4 

6E 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

6E 

1/2 

6E 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

wy 

CEIL 

71.0 

71.0 

71.1 

71.1 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

GB 

20000 

80.6 

80.6 

80.7 

80.7 

80.8 

80.8 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

81.0 

OB 

IBOOO 

81.0 

81.0 

81.1 

81.2 

81.2 

81.2 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.4 

81.4 

G8 

16000 

81.1 

81.2 

81.2 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

61.4 

81.4 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

QB 

14000 

82.6 

82.7 

82.7 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

GB 

12000 

85.9 

85.9 

86.0 

86.1 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

GB 

10000 

89.4 

89.5 

89.5 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.9 

GB 

9000 

89.7 

89.8 

89.9 

89.9 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.2 

90.2 

GB 

8000 

91.1 

91.2 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.6 

91-6 

GB 

7000 

91.6 

91.6 

91.7 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

92.0 

92-0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.1 

GS 

6000 

93.7 

93.8 

93.9 

93.9 

94.0 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GB 

5000 

95.5 

95.6 

95.7 

95.8 

95.9 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

QE 

4500 

96  1 

96.2 

96.3 

96.4 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

GB 

4000 

96.9 

97.0 

97.1 

97.2 

97.3 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GS 

3500 

97.1 

97.2 

97.4 

97.5 

97.6 

97.7 

97.7 

97.8 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

GB 

3000 

97.6 

97.7 

97.9 

98.0 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

GB 

2500 

97.7 

97.8 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

GB 

2000 

97,9 

98.1 

96.3 

98.4 

98.5 

98.6 

98-7 

98.7 

98-7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

GB 

1800 

98.0 

98.1 

98,3 

98.4 

98,6 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GS 

1500 

98.1 

98.2 

98.4 

98.5 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

GB 

1200 

98.2 

98.3 

98.5 

98.6 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

1000 

98.2 

98.4 

98.6 

98.7 

98.9 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

GB 

900 

98.3 

98.4 

98.6 

98.8 

99.0 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

800 

98.3 

98.4 

98.7 

98.8 

99.0 

99.0 

99.1 

99.3 

99,3 

99.3 

99,4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

700 

98.3 

98.5 

98.7 

98.8 

99,0 

99,1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

600 

98.3 

98.5 

98.7 

98.9 

99-1 

99.1 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

GB 

500 

98.3 

98.5 

98.7 

98.9 

99-1 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

OB 

400 

98.4 

98.5 

98.8 

98.9 

99.1 

99.2 

99.3 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

300 

98.4 

98.5 

98.8 

98.9 

99.2 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

GS 

200 

98.4 

98.5 

98.8 

99.0 

99.2 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

9':?.  9 

GB 

100 

98.4 

98.5 

98.8 

99.0 

99.2 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

OB 

000 

98.4 

98.5 

98.8 

99.0 

99.2 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.  ' 

99.9 

100.0 

TOraL  NUMBER  OF  OBSXRVXriOHS:  87639 
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OPERATIRG  LOCXriOII  A’ 
USAFBTAC,  ASHBVIUf  HC 


PBltCBHTAGS  FRBQUSHCy  OF  OCCUBBFNCB  OF  SK¥  COVER 
FROM  aOURLT  OBSERVATIONS 


SranOH  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  RM  PERIOD  OF  RECORD:  HOV  81  -  OCT  91 


LST  TO 

UTC:  +  7 

MONTH: 

JAN  HOURS: 

ALL 

BOURS 

(LST) 

CLEAR 

SCWnVHKD 

BROKER 

AIRNAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCUHATIOM 

GT  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

37.7 

32.8 

17.7 

11.2 

.5 

29.5 

2.3 

930 

03-05 

37.4 

30.1 

17.1 

14.4 

1.0 

32.5 

2.7 

930 

OS- 08 

21.5 

40.1 

26.9 

9.7 

1.8 

38.4 

2.5 

930 

09-11 

14.4 

41.8 

33.3 

8.8 

1.6 

43.8 

1.9 

930 

12-14 

12.0 

42.9 

32.2 

12.0 

.9 

45.1 

1.9 

930 

15-17 

12.3 

43.8 

33.8 

9.7 

.5 

44.0 

2.3 

930 

18-20 

22.7 

41.3 

24.3 

11.0 

.8 

36.0 

1.1 

930 

21-23 

33.2 

37.6 

14.8 

13.9 

.4 

29.1 

1.3 

930 

ALL 

HOURS 

23.9 

38.8 

25.0 

11.3 

.9 

37.3 

2.0 

7440 

MONTH; 

FEB  HOURS: 

ALL 

00-02 

32.9 

31.2 

20.6 

14.4 

.9 

35.9 

.8 

846 

03-05 

36.2 

28.4 

18.6 

16.2 

.7 

35-5 

2.0 

846 

06-08 

18.0 

37-6 

31.4 

11.7 

1.3 

44.4 

2.2 

846 

09-11 

11.2 

43.6 

33.8 

11.0 

.4 

45.2 

2.7 

845 

12-14 

8.2 

45.0 

35.7 

11-1 

46.8 

4.0 

846 

15-17 

5.0 

45.3 

39.2 

10.5 

49.8 

3.9 

846 

18-20 

11.7 

45.0 

32.0 

11.1 

.1 

43.3 

2.8 

846 

21-23 

28.1 

35.9 

21.3 

14.5 

.1 

35.9 

.9 

846 

ALL 

HOURS 

18.9 

39.0 

29.1 

12.6 

.4 

42.1 

2.4 

6767 

D  -  3  -  1 


USAFETAC/DS— 92/277  —  Pago  289 


OPBRATIRG  lOCKnOR  ’A* 
iraAFBXM:,  ASHEVILLE  EC 


FERCERTAGB  FEBQUEMCY  OF  OCCUEEEECB  OF  SKI  COVER 
FROM  HOURLY  (fflSERVATIORS 


SIATIOH  mmBER:  747320  STATION  HAHE:  HOLLOMAN  AFB/ALAMQOORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST  TO 

UTC:  +  7 

MONTH: 

MAR  HOURS: 

ALL 

BOURS 

(lOT) 

CLEAR 

SCATTERED 

BROKEN 

AIRWAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

CBSCURATION 

CT  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

33.8 

35.5 

21.2 

9.5 

.1 

30.8 

1.5 

930 

03-05 

35.4 

35.7 

17.6 

11.0 

.3 

28.9 

1.3 

930 

06-08 

17.3 

44.3 

30.2 

7.6 

.5 

38.4 

1.0 

930 

09-11 

13.0 

46.5 

31.8 

8.3 

.4 

40.5 

2.0 

930 

12-14 

7.0 

47.3 

36.5 

8.9 

.3 

45.7 

4.4 

930 

15-17 

5.7 

45.6 

37.4 

11.1 

.2 

48.7 

6.8 

930 

18-20 

12.2 

43.9 

34.9 

9.0 

44.0 

5.1 

930 

21-23 

29.8 

36.3 

22.7 

11.2 

33.9 

3.1 

930 

ALL 

HOURS 

19.3 

41.9 

29.0 

9.6 

.2 

38.9 

3.1 

7440 

MONTH: 

APR  HOURS: 

ALL 

00-02 

41.8 

32.4 

16.1 

9.2 

.4 

25.8 

2.3 

900 

03-05 

34.9 

41.3 

14.4 

9.2 

.1 

23.8 

2.2 

900 

06-08 

17.3 

49.4 

25.6 

7.7 

33.2 

2.8 

900 

09-11 

11.2 

56.2 

25.6 

6.9 

.1 

32.6 

4.2 

900 

12-14 

7.8 

52.6 

31.4 

8.2 

39.7 

6.3 

900 

15-17 

6.0 

52.1 

32.9 

8.7 

.3 

41.9 

8.3 

900 

18-20 

11.7 

50.9 

32.2 

4.9 

.3 

37.4 

7.3 

900 

21-23 

34.1 

38.3 

18.9 

8.3 

.3 

27.6 

2.7 

900 

AU. 

BOORS 

20.6 

46.7 

24.6 

7.9 

.2 

32.7 

4.5 

7200 

D  -  3  -  2 


USAFETAC/DS— 92/277  —  Pago  290 


OTKRATIIIG  LOCKTIOH  'A* 
USAFEIAC,  ASHBVILLE  HC 


PERCEHTAGB  FBKQUEHCy  OF  OCCUFREHCB  OF  SKI  COVER 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


sncnON  NUMBER:  747320  STATION 

LST  TO 

NAME: 

UTC:  + 

BOLLOHAH  AFB/ALAMOGORDO  HM 
7 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD: 

HAY  HOURS; 

NOV  81 

ALL 

HOURS 

(LST) 

I  CLEAR 

SCATTERED 

AIRMAY  CLASSES 

BROKER  OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

ST  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

40.0 

37.7 

14.4 

7.8 

22.3 

.3 

930 

03-05 

35.6 

42.0 

15.6 

6.8 

22.4 

.3 

930 

06-08 

20.6 

52.3 

22.6 

4.5 

27.1 

.3 

930 

09-11 

15.5 

58.6 

21.6 

4.3 

25.9 

1.0 

930 

12-14 

9.7 

59.8 

25.3 

5.3 

30.5 

2.8 

930 

15-17 

7.4 

54.7 

32.0 

5.8 

37.8 

3.7 

930 

18-20 

9.4 

56.3 

28.6 

5.7 

34.3 

2.8 

930 

21-23 

33.9 

40.4 

18.0 

7.7 

25.7 

1.1 

930 

ALL 

HOURS 

21.5 

50.2 

22.3 

6.0 

28.3 

1.5 

7440 

north: 

JUN  HOURS: 

ALL 

00-02 

35.4 

40.0 

17.0 

7.6 

24.6 

.2 

900 

03-05 

26.6 

48.9 

20.0 

4.4 

24.5 

.4 

899 

06-08 

16.6 

55.3 

25.0 

3.1 

28.1 

1.0 

900 

09-11 

8.1 

66.7 

22.8 

2.4 

25.2 

1.1 

900 

12-14 

2.9 

68.9 

26.2 

2.0 

28.2 

.8 

900 

15-17 

2.0 

58.2 

35.3 

4.4 

39.8 

1.6 

900 

18-20 

5.4 

51.4 

36.7 

6.4 

43.1 

.7 

900 

21-23 

25.1 

45.7 

20.4 

8.8 

29.2 

.3 

900 

ALL 

HOURS 

15.3 

54.4 

25.4 

4.9 

30.3 

.8 

7199 

D  -  3  -  3 
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oraiuTiiio  locKnoM  -a* 

OSAFBIAC,  ASBKVILLB  HC 


FBRCBirrAGE  FRBQUKNCY  OP  OCCURREHCE  OF  BKf  CCr/ER 
FROH  HOURLY  OBSRRVATIORS 


HXKTIOR  miHBBR:  747320 

STATION 

LOT  TO 

lUMB: 

UTC:  + 

BOLLOHAN  APB/ALAMOOORDO  IW 
7 

PERIOD 

MONTH: 

OP  RECORD: 

JUL  HOURS:, 

NOV  81 

ALL 

HOURS  1 

(Lar)  1 

CLEAR  SCATl'ERED 

AIRMAY  CLASSES 

BRCKER  OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

GT  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

14.8 

45.9 

25.9 

13.3 

39.2 

930 

03-05 

10.9 

52.6 

28.3 

8.3 

36.6 

930 

06-08 

2.9 

60.1 

33.9 

3.1 

37.0 

.2 

930 

09-11 

.9 

67.8 

28.2 

3.1 

31.3 

.5 

930 

12-14 

57.6 

40.4 

1.9 

42.4 

.9 

930 

15-17 

.3 

36.7 

60.2 

2.8 

63.0 

.3 

930 

18-20 

1.0 

36.0 

57.6 

5.4 

63.0 

.2 

930 

21-23 

9.0 

42.0 

34.2 

14.7 

48.9 

.3 

930 

ALL 

HOURS 

5.0 

49.9 

38.6 

6.6 

45.2 

.3 

7440 

MONTH: 

AUG  HOURS: 

ALL 

00-02 

12.7 

41.6 

26.0 

19.7 

45.7 

.1 

930 

03-05 

12.3 

42.9 

29.8 

15.1 

44.8 

.4 

930 

06-08 

1.0 

53.1 

39.4 

6.6 

45.9 

1.4 

930 

09-11 

.2 

62.3 

34.2 

3.3 

37.5 

1.5 

930 

12-14 

58.8 

38.6 

2.6 

41.2 

1.6 

930 

15-17 

43.2 

51.8 

4.9 

56.8 

-5 

930 

18-20 

.5 

40.2 

49.2 

10.0 

59.2 

.3 

930 

21-23 

7.4 

43.8 

32.6 

16.2 

48.8 

930 

ALL 

BDURS 

4.3 

48.2 

37.7 

9.8 

47.5 

-7 

7440 
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OFEmTIM  UX»TIOII  'A* 
USAmAC,  ASHEVILLE  EC 


PBRCEETAGE  FREQUHICy  OF  OCCUBRERCB  OF  SKY  COVER 
FROM  HOURLY  OBSERVATIOMS 


SIATIOH  HUMBER:  747320  STATIOH  RAME:  HOLLOMAR  AFB/ALAMOQOBDO  HM  PERIOD  OF  RECORD:  HOV  81  -  OCT  91 


LST  TO 

UTC:  +  7 

Mctrni: 

SEP  HOURS: 

ALL 

HOURS 

(1ST) 

CLEAR 

SCATCERED 

BROKER 

AIRHAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATIOR 

GT  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

QBS 

00-02 

31.6 

35.9 

20.0 

12.6 

32.6 

900 

03-05 

31.0 

37.9 

19.7 

11.4 

31.1 

900 

06-08 

11.6 

52.6 

25.7 

10.0 

35.7 

1.0 

900 

09-11 

8.0 

61.7 

23.3 

7.0 

30.3 

.6 

900 

12-14 

2.8 

60.6 

31.6 

5.1 

36.7 

.6 

900 

15-17 

3.2 

56.3 

35.3 

5.1 

40.4 

.3 

900 

18-20 

10.0 

56.0 

28.3 

5.7 

34.0 

900 

21-23 

28.2 

39.6 

21.0 

11.2 

32.2 

.2 

900 

ALL 

HOURS 

15.8 

50.1 

25.6 

8.5 

34.1 

.3 

7200 

MOUTH: 

OCT  HOURS: 

ALL 

00-02 

41.6 

35.4 

14.9 

8.1 

23.0 

.6 

930 

03-05 

40.6 

38.9 

12.2 

8.2 

.1 

20.4 

.8 

930 

06-08 

18.9 

49.7 

26.1 

4.9 

.3 

31.4 

1.6 

930 

09-11 

15.4 

54.5 

24.0 

6.1 

30.1 

1.5 

930 

12-14 

8.1 

56.5 

28.8 

6.7 

35.5 

1.5 

930 

15-17 

9.4 

55.4 

29.7 

5.5 

35.2 

.2 

929 

18-20 

24.8 

45.5 

23.1 

6.6 

29.7 

.1 

^27 

21-23 

38.9 

35.9 

17.0 

8.1 

25.1 

927 

ALL 

BOURS 

24-7 

46.5 

22.0 

6.8 

.1 

28.8 

.P 

7433 
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OPnUTHIG  UXATim  ’A' 
OaAFBZAC,  ASBBVIU.E  RC 


PERCSMTAGB  FREQUENCY  GF  OCCURRENCE  OP  SKY  COVER 
FRCH  HOURLY  GBSERVATIOHS 


aCWnOR  mffBBR:  747320  STAIIOR  RAHE:  BOLLCMAN  AFB/ALAMaOORDO  HH  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST  TO 

OTC:  ♦  7 

MCMfTB: 

NOV  HOURS: 

ALL 

HAIRS 

(L8P) 

1  CLEAR 

SCATTERED 

BROKER 

AIRWAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATICm 

GT  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

43.9 

28.7 

15.8 

11.4 

.2 

27.4 

.7 

900 

03-05 

46.0 

28.2 

12.7 

13.1 

25.8 

.9 

900 

06-08 

19.3 

49.6 

23.3 

7.6 

.2 

31.1 

1.0 

900 

09-11 

13.7 

51.4 

27.0 

7.7 

.2 

34.9 

1.1 

900 

12-14 

12.9 

50.6 

28.8 

7.8 

36.6 

.4 

900 

15-17 

13.4 

49.1 

29.4 

8.0 

37.4 

.9 

900 

18-20 

28.2 

37.7 

22.9 

11.2 

34.1 

900 

21-23 

40.6 

30.8 

17.9 

10.7 

.1 

28.7 

.3 

900 

hLL 

BOORS 

27.3 

40.8 

22.2 

9.7 

.1 

32.0 

.7 

7200 

MONTH; 

DEC  HOURS: 

ALL 

00-02 

40.0 

28.7 

14.6 

15-3 

1.4 

31.3 

3-0 

930 

03-05 

38.8 

28.9 

14.1 

16.6 

1.6 

32.3 

2.0 

930 

06-08 

20.5 

41.1 

21.0 

15.4 

2.0 

38.4 

2.8 

930 

09-11 

13.3 

41.8 

30.4 

13.5 

.9 

44.8 

4.8 

930 

12-14 

10.2 

45.4 

31.2 

12.5 

.8 

44.4 

3.7 

930 

15-17 

11.3 

43.8 

32.0 

12.7 

.2 

44.9 

3.4 

930 

18-20 

25.3 

37.0 

21.2 

16.1 

.4 

37.7 

1.5 

930 

21-23 

36.1 

29.8 

14.8 

18.4 

.9 

34.1 

2.0 

930 

ALL 

BOORS 

24.4 

37.1 

22.4 

15.1 

1.0 

38.5 

2.9 

7440 
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CVBBATIIIO  LOCKTIOR  *A’  PKRCEHTAGB  FREQUEMCY  OF  OCCURREMCR  OF  SKY  COVER 

USAFETKC,  ASHBVIUS  RC  FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 

SinnOR  HIMBER:  747320  STATION  HAKE:  BOLUMAH  AFB/ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECtEU):  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  *  7  HOHTH:  ALL  BOORS:  ALL 


AIRHAY  CLASSES 


BOURS  1 
(LOT)  1 

CLEAR 

SCATTERED 

BROKEN 

GVBRCAOT 

TOTAL 

OBSCURATION 

GT 

1/2 

PARTIAL 

OBSCURATIOH 

TOTAL 

OBS 

00-02 

33.8 

35.5 

18.7 

11.7 

-3 

30.7 

1.0 

10956 

03-05 

32.1 

38.1 

18.3 

11.2 

.3 

29.9 

1.1 

10955 

06-08 

15.4 

48.6 

27.6 

7.6 

.5 

35.7 

1.5 

10956 

09-11 

10.4 

54.4 

28.0 

6.9 

.3 

35.2 

1.9 

10955 

12-14 

6.8 

53.8 

32.2 

7.0 

.2 

39.4 

2.4 

10956 

15-17 

6.3 

48.7 

37.5 

7.4 

.1 

45.0 

2.7 

10955 

18-20 

13.6 

45.1 

32.6 

8.6 

.1 

41.4 

1.8 

10953 

21-23 

28.7 

38.0 

21.2 

12.0 

.2 

33.3 

1.0 

10953 

ALL 

aotfRs 

18.4 

45.3 

27.0 

9.0 

.3 

36.3 

1.7 

87639 
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PART  B 


TSIPBRATURB  AND  RELATIVE  HUMIDITY  SIAMARIES 

TBfPBRATURB—CUMULATIVB  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POP). 

THESE  TABLES  ARB  CREATED  FROM  SUHURY  OF  DAY  DATA  AND  GIVE  CUMULATIVE 
POP  FOR  MAXIMUM,  MINIMUM,  AND  MEAN  TEMPERATURES,  RESPECTIVELY.  DATA  IS 
SUWIARIZH)  BY  MONTH  FOR  ALL  YEARS  COMBINED.  TOTALS  ARE  GIVEN  FOR  THE  WHOLE 
YEAR.  DATA  IS  DISPLAYED  USING  S-DBGRBE  FAHRENHEIT  INCREMENTS  (GE  0,  GE  5, 

GB  10,  ETC)..  THERE  IS  ONE  SPECIAL  THRESHOLD  FOR  *GB  33*  DEGREES.  MEANS, 

STANDARD  DEVIATIONS,  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS  ARE  GIVEN. 

NOTE  1.  BEGINNING  IN  JANUARY  1946,  DAILY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  TSIPERATURBS 

CAME  ROUTINELY  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS  OR  AWS  FORMS  lO/lOA  OR  FROM  AUTOMATED 
DATA  COLLECTION  FROM  ALL  USAF-OPERATED  STATIONS.  REFER  TO  THE  'STATION  HISTORY* 
PAGE  FOR  DETAILED  INFORMATION  ON  REPORTING  PRACTICES. 

HONTHLY  TEMPERATURES. 

ALSO  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA,  THE  TABLES  GIVE  MONTHLY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMP¬ 
ERATURES  BY  MONTH  AND  BY  YEAR.  MONTHLY  RECORD  TBIPERATURES  (MAX  AND  MIN)  ARE  GIVEN, 
ALONG  WITH  TOTAL  OBSERVATIONS.  AN  ASTERISK  (*)  INDICATES  A  VALUE  FOR  A  MONTH  FOR 
WHICH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  ARB  AVAILABLE.  AH  ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  YBAR(S) 
WITH  ORB  OR  MORE  HISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS. 

MEAN  MONTHLY  TEMPERATURE. 

ALSO  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA,  GIVES  MONTHLY  MEAN  TEMPERATURE  BY  MONTH, 

FOR  ALL  MONTHS,  AND  FOR  ALL  YEARS.  AN  ASTERISK  (*)  INDICATES  A  VALUE  FOR  A 
MONTH  FOR  WHICH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  ARE  AVAILABLE.  AN  ASTERISK  ALSO  DENOTES 
A  YBAR(S)  WITH  ONE  OR  MORE  MISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS. 

DRY  BULB,  WET  BULB,  AND  DEW  POINT  TEMPERATURES. 

THESE  TABLES  ARB  CREATED  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS— DATA  IS  SUMMARIZED: 

-  BY  BIGHT  3-HOUR  STANDARD  TINE  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

MEANS,  STANDARD  DEVIATIONS,  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS  ARE  GIVEN. 

THE  MEAN  HUMBER  OP  HOURS  WITH  TEMPERATURES  FOR  VARIOUS  THRESHOLDS  ALSO 
APPEAR  AS  SPECIFIED  IN  EACH  SUMMARY  AND  IN  ACCORDANCE  WITH  AFM  88-29, 

'ENGINEERING  WEATHER  DATA,*  AND  AWSP  105-56,  'METEOROLOGICAL  TECHNIQUES.' 

NOTE  1.  WINTER  WET  BULB  AND  DEW  POINT  MEAN  TSIFERATURES  FOR  VERY  COLD  STATIONS 
MUST  BE  USED  WITH  CAUTION.  WHEN  THE  DRY  BULB  TEMPERATURE  IS  BELOW  -35  DEGREES 
F,  DEW  POINT  TB4PBRATURES  ARE  NOT  REPORTED  (FMB-IB).  AS  A  RESULT,  WINTER  MEAN 
DEW  POINTS  (AND  MORE  FREQUENTLY,  WINTER  MEAN  WET  BULB  TEMPERATURES)  ARE 
ACTUALLY  LOWER  THAN  SHOWN  IN  THE  TABLES.  IN  SOME  HOUR  GROUPS,  IN  FACT, 

HEAR  WET  BULB  TBMPERNTURES  MAY  ACTUALLY  BE  SBCWN  AS  EXCEEDING  THE  MEAN  DRY 
BULB  TEMPERATURES. 
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SPECIAL  CAVEAT:  DURIHG  PART  TIME  PERIODS,  THESE  SUMHARIES  REPRESENT  THE  AND  "LOW’ 

TBHPERATURES  RECORDED  AND  HOT  NECESSARILY  TBE  ACTUAL  MAXIMUM  AND  MINIMUM  VALUES.  THESE  SUMMARIES 
ARE  INFLUENCED  BY  THE  ABSENCE  OF  NIGHTTIME  TBIPERATURE  READINGS.  THEREFORE,  CERTAIN  SUMMARIES 
MAY  DEPICT  A  SLIGHT  ’WARM’  BIAS. 


TEMPERATURE  CONVERSIONS:  F  =  1.8C  4^  32 

C  =  K  -  273.0  (BEFORE  5  APRIL  77) 
C  -  K  -  273.2  (SINCE  5  APRIL  77) 


RELATIVE  HUMIDITY— CUMULATIVE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (EOF). 

CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS,  THESE  TABLES  GIVE  POF  OF  RELATIVE 

HUMIDITY  FOR  10%  INCRBfENTS.  MEANS  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS  ARE  ALSO  PROVIDED. 

THE  DATA  IS  SUMtARIZED  AS  FOLLOWS: 

-  BY  EIGHT  3-BOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 
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OPKRATIlfO  LOCATION  'A' 
l^AFBTAC,  ASBEVILLE  NC 


CUMULATIVB  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  MAXIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 

FROM  SUmAPY  OF  DAY  DATA 


STATIOH  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLI/3MMI  AFB/ALAMOGORDd  NM 

LST  TO  UTC:  +07 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD:  4209-4602,4607- 
ALL  HOURS:  ALL 

-4612,4711-9110 

TQCP 

(DBG-F) 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

6E 

105 

1.7 

.9 

.1 

.2 

GS 

100 

.5 

16.1 

11.4 

4.1 

.7 

2.7 

GB 

95 

-1 

4.0 

43.9 

44.1 

28.2 

6.6 

10.6 

GB 

90 

.2 

1.8 

23.2 

76.0 

76.7 

65.5 

29.5 

1.1 

22.8 

GB 

as 

.8 

11.9 

52.4 

91.3 

92.3 

86.7 

60.0 

10.4 

33.8 

GB 

80 

.5 

4.9 

35.2 

78.8 

97.4 

97.8 

96.3 

81.6 

33.4 

.7 

43.9 

GB 

.1 

3.2 

18.7 

60.5 

91.3 

99.1 

99.4 

98.9 

92.2 

59.8 

6.8 

.1 

52.6 

GS 

70 

3.0 

14.4 

39.3 

79.9 

97.3 

99.7 

99.9 

99.9 

96.9 

80.1 

26.9 

2.4 

61. G 

GB 

65 

11.8 

30.6 

61.0 

90.7 

99.0 

lOO.O 

100.0 

99.9 

98.4 

90.3 

49.2 

10.9 

70.1 

GB 

60 

29.2 

54.1 

77.7 

96.4 

99.8 

100.0 

99.2 

96.9 

67.4 

29.2 

79-1 

GB 

S5 

52.2 

73.3 

89.4 

98.8 

100.0 

100.0 

98.6 

82.4 

54.2 

87.3 

GS 

50 

72.8 

86.4 

96.0 

99.5 

99.4 

92.9 

75.6 

93.5 

GB 

45 

85.5 

94.4 

96.5 

99.8 

99.9 

97.1 

88.0 

96.9 

GB 

40 

93.5 

97.6 

99.7 

99.8 

100.0 

99.3 

95.1 

98.7 

GB 

35 

97.4 

99.3 

99.9 

100.0 

99.5 

98.7 

99.6 

GB 

33 

98.1 

99.4 

99.9 

99.7 

99.2 

99.7 

GB 

30 

98.7 

99.4 

100.0 

99.7 

99.5 

99.8 

GB 

25 

99.5 

99.8 

100.0 

99.9 

99.9 

GB 

20 

93-9 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

15 

99.9 

100.0 

GB 

10 

99.9 

100.0 

GB 

5 

100.0 

100.0 

HEAR 

54.1 

59.6 

66.3 

75.7 

84.2 

93.2 

93.1 

90.9 

85.2 

75.4 

63.0 

54.7 

74.6 

SD 

9.22 

9.13 

8.98 

8.06 

6.87 

6.29 

5,71 

5.73 

7.19 

7.80 

8.86 

8.35 

16.18 

TOTAL 

OBS 

1488 

1356 

1457 

1410 

1457 

1410 

1488 

1488 

1470 

1519 

1470 

1519 

17532 
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OPERAXIHG  LOCATION  'A' 
USAFSIAC,  ASHBVILI.K  RC 


CUMULATIVE  PBRCEHTAGB  FEE^JENCy  OF  OCCURRENCE  OF  MINIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 

FROM  SUIWARy  OP  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  NM 

LSI  TO  UTC:  +07 


PERIOD  OF  RECORD:  4209-4602,4607-4612,4711-9110 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TEMP 

1 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

(DE6-F) 

GB 

80 

.3 

.2 

.0 

GB 

75 

3.4 

3.3 

1.1 

.1 

.7 

GB 

70 

.9 

16.5 

31.7 

19.5 

2.4 

5.9 

GB 

65 

.4 

4.8 

43.6 

79.4 

64.6 

17.1 

.5 

17.6 

GB 

60 

-1 

3.5 

20.0 

72.3 

98.2 

95.3 

50.7 

4.7 

.1 

26.8 

GB 

55 

.1 

.1 

1.6 

12.8 

46.7 

91.6 

99.9 

99.9 

80.0 

16.8 

.5 

37.6 

es 

50 

.5 

1.3 

6.7 

31.8 

75.9 

98.9 

100.0 

100.0 

94.3 

39.8 

4.1 

.5 

46.2 

GB 

45 

2.6 

5.7 

18.3 

54.7 

90.6 

99.8 

99.0 

67.6 

11.0 

3.4 

54.5 

GB 

40 

8.1 

16.5 

40.9 

77.4 

97.6 

100.0 

99.9 

87.9 

26.4 

8.8 

63.7 

GB 

55 

20.1 

35.0 

63.3 

92.6 

99.5 

100.0 

96.2 

50.3 

19.2 

73.0 

GB 

33 

27.3 

44.1 

72.3 

95.5 

99.9 

98.1 

61.2 

26.9 

77.1 

GB 

30 

42.5 

59.9 

84.5 

98.3 

99.9 

99.3 

75.7 

42.2 

83.5 

GB 

25 

68.5 

81.4 

95.1 

99.9 

100.0 

99.9 

90.8 

69.7 

92.1 

GB 

20 

87.4 

92.8 

99.0 

100.0 

100.0 

97.8 

88.5 

97.1 

GB 

15 

95.8 

98.5 

99.8 

99.7 

97.1 

99.2 

GB 

10 

98.3 

99.7 

99.9 

99.9 

99.3 

99.8 

GB 

5 

99.2 

99.9 

100.0 

99.9 

99.7 

99.9 

GB 

0 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

-5 

99.9 

100.0 

GB 

-10 

99.9 

100.0 

GB 

-15 

100.0 

100.0 

MEAN 

28.0 

31.6 

37.4 

45.5 

53.8 

63.3 

67.7 

66.0 

59.2 

47.6 

34.8 

28.4 

47.0 

SD 

8.28 

8.09 

7.89 

7.65 

6.79 

6.26 

3.89 

3.88 

5.74 

7-06 

7.89 

7.79 

15.86 

Tonsu. 

OBS 

1488 

1356 

1457 

1410 

1457 

1410 

1488 

1487 

1470 

1519 

1470 

1519 

17531 
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CPERKTIMG  LOCATICH  'A' 
USAFEIAC,  ASHEVIIlf  IK 


CUMUIATTVB  PKRCENTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  MEAN  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 

FROM  SUWtARY  OF  DAY  DATA 


STAXIOn  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLIiOHAH  AFB/ALAMOGOROO  HM  PERIOD  OF  RECORD:  4209-4602,4607-4612,4711-9110 

LST  TO  UTC:  *07  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


JAR  FEB  MAR  APR  HAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 


GS 

95 

.1 

.0 

GS 

90 

1.7 

.9 

.2 

GS 

85 

.1 

12.7 

16.7 

6.5 

.5 

3.0 

GB 

2.7 

44.5 

63.0 

44.3 

7.8 

13.6 

GS 

75 

.9 

19.3 

76.2 

91.5 

83.9 

37.1 

1.0 

25.9 

GB 

70 

.4 

9.0 

51.3 

94.3 

99.3 

98.1 

73.5 

9.4 

36.3 

GB 

65 

.1 

3.6 

32.1 

80.0 

99.2 

100.0 

99.9 

91.6 

35.5 

.8 

45.3 

GB 

60 

.3 

2.1 

15.6 

60.0 

93.5 

100.0 

100.0 

97.9 

66.6 

5.7 

.3 

53.6 

GS 

55 

2.9 

10.5 

39.2 

82.0 

96.6 

99.5 

86.6 

24.0 

3.2 

62.3 

GK 

50 

12.4 

32.0 

64.5 

93.5 

99.8 

100.0 

95.7 

50.2 

13.0 

71.7 

GB 

45 

34.1 

58.8 

84.7 

98.4 

100.0 

98.9 

74.9 

33.3 

81.8 

GB 

40 

63.5 

80.6 

94.7 

99.7 

99.9 

89.3 

64.4 

90.9 

GS 

35 

83.5 

93.0 

99.0 

99.9 

99.9 

97.7 

86.2 

96.6 

GS 

33 

88.6 

96.1 

99.3 

100.0 

100.0 

98.8 

91.4 

97.8 

GB 

30 

93.6 

98.1 

99.8 

99.7 

96.1 

98.9 

GS 

25 

97.2 

99.3 

100.0 

99.8 

99.1 

99.6 

GS 

20 

99.0 

99.8 

99.9 

99.7 

99.9 

GS 

15 

99.5 

99.9 

100.0 

99.9 

99.9 

GB 

10 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

5 

99.9 

100.0 

GB 

0 

99.9 

100.0 

GB 

-5 

100.0 

100.0 

TEMP 

(DBG-F) 


MBAH 

41.3 

45.7 

52.1 

60.8 

69.2 

78.5 

80.6 

78.6 

72.4 

61.7 

49.1 

41.7 

61.0 

SD 

7.68 

7.39 

7.34 

6.84 

6.03 

5.48 

4.13 

4.14 

5.51 

6.36 

7.25 

6.83 

15.56 

TOTM.  OBS 

1488 

1356 

1457 

1410 

1457 

1410 

1488 

1487 

1470 

1519 

1470 

1519 

17531 
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OPERATING  LOCATION  *A' 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


HOffTHLY  KAXIKOM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAHOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  4209-4602, 4607-4612, 4711-9110 

LST  TO  UIC:  407  MONTH;  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR 

JAN 

FBB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

42 

92 

83 

79 

71 

92* 

43 

72 

73 

86 

94 

96 

100 

103 

100 

96 

85 

78 

62 

103 

44 

66 

67 

77 

80 

90 

101 

102 

103 

95 

87 

79 

64 

103 

45 

78 

75 

79 

90 

97 

102 

102 

104 

102 

83 

81 

68 

104 

46 

71 

76 

104 

103 

96 

84 

71 

65 

104* 

47 

76 

66 

76* 

48 

67 

73 

76 

91 

95 

102 

101 

98 

99 

86 

73 

70 

102 

49 

62 

73 

77 

90 

92 

101 

101 

97 

92 

86 

78 

65 

101 

50 

73 

74 

82 

88 

94 

102 

99 

100 

96 

90 

80 

73 

102 

51 

70 

76 

76 

84 

103 

107 

107 

104 

100 

92 

72 

75 

107 

52 

74 

71 

76 

85 

95 

102 

100 

104 

100 

90 

81 

67 

104 

53 

74 

73 

84 

87 

100 

105 

104 

101 

97 

88 

74 

69 

105 

54 

73 

80 

80 

90 

96 

107 

105 

101 

96 

88 

74 

74 

107 

55 

67 

71 

79 

86 

90 

102 

100 

97 

95 

87 

75 

71 

102 

56 

69 

77 

82 

85 

99 

102 

101 

99 

100 

91 

75 

64 

102 

57 

70 

79 

77 

83 

92 

106 

105 

96 

93 

86 

70 

66 

106 

58 

60 

74 

73 

90 

98 

104 

105 

99 

97 

83 

75 

73 

105 

59 

70 

72 

77 

89 

93 

101 

100 

99 

98 

86 

75 

63 

101 

60 

65 

68 

84 

89 

97 

105 

105 

98 

93 

86 

75 

60 

105 

61 

61 

73 

78 

88 

96 

100 

101 

100 

92 

87 

69 

69 

101 

62 

63 

70 

79 

88 

94 

99 

94 

100 

91 

83 

74 

62 

100 

63 

71 

78 

84 

08 

95 

100 

103 

96 

91 

85 

72 

62 

103 

64 

68 

63 

75 

84 

97 

97 

108 

100 

97 

84 

73 

65 

108 

65 

70 

71 

75 

93 

92 

98 

99 

97 

90 

87 

76 

63 

99 

66 

63 

64 

80 

83 

94 

97 

103 

97 

88 

83 

77 

68 

103 

67 

68 

70 

79 

83 

91 

96 

96 

94 

90 

86 

73 

64 

96 

68 

65 

69 

78 

79 

96 

105 

98 

93 

92 

90 

77 

65 

105 

69 

74 

71 

82 

87 

96 

102 

99 

100 

91 

89 

73 

68 

102 

70 

71 

71 

75 

87 

95 

104 

100 

97 

100 

83 

75 

71 

104 

71 

73 

74 

90 

91 

88 

97 

100 

90 

92 

79 

73 

70 

100 

72 

73 

79 

82 

90 

92 

101 

103 

100 

86 

90 

69 

65 

103 

73 

64 

74 

76 

84 

92 

104 

103 

98 

94 

91 

82 

75 

104 

74 

69 

74 

85 

89 

96 

102 

99 

97 

96 

83 

72 

67 

102 

75 

76 

73 

80 

88 

94 

101 

101 

99 

91 

87 

77 

68 

101 
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OPERKTUIG  UXATIOM  'A' 
iraAFBIAC.  ASBKVILLB  RC 


HONTHLY  MAXIMUM  TB1PERATURBS  IN  FAHRENHEIT 
FRCM  SUWARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOO(N<DO  HM  PERIOD  OF  RECORD:  4209-4602,4607-4612,4711-9110 


LOT  TO  UTC: 

♦07 

MONTH: 

ALL 

HOURS:  ALL 

TEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

76 

65 

74 

77 

85 

95 

101 

96 

106 

93 

80 

70 

60 

106 

77 

60 

75 

76 

88 

96 

107 

102 

104 

97 

88 

78 

74 

107 

78 

67 

72 

85 

85 

96 

105 

103 

99 

90 

85 

75 

68 

105 

79 

63 

75 

76 

86 

90 

102 

105 

96 

98 

91 

75 

72 

105 

80 

70 

74 

73 

87 

92 

107 

103 

103 

94 

89 

79 

69 

107 

81 

65 

72 

78 

89 

92 

109 

103 

96 

92 

81 

73 

69 

109 

82 

66 

75 

80 

87 

94 

101 

102 

97 

99 

87 

73 

65 

102 

83 

61 

69 

82 

82 

90 

101 

103 

96 

98 

86 

76 

65 

103 

84 

65 

70 

79 

87 

99 

97 

100 

96 

95 

81 

77 

65 

100 

85 

64 

71 

81 

85 

95 

103 

103 

99 

95 

84 

74 

67 

103 

86 

70 

01 

81 

86 

91 

95 

96 

94 

88 

82 

74 

65 

96 

07 

69 

70 

76 

90 

88 

102 

102 

98 

92 

88 

76 

70 

102 

88 

65 

75 

84 

85 

95 

99 

98 

99 

94 

86 

84 

65 

99 

89 

66 

83 

91 

95 

101 

105 

107 

98 

95 

90 

76 

67 

107 

90 

66 

71 

82 

89 

94 

107 

95 

95 

91 

84 

76 

66 

107 

91 

61 

72 

78 

88 

94 

104 

96 

95 

92 

87 

• 

104» 

GREATEST 

78 

83 

91 

95 

103 

109 

108 

106 

102 

92 

84 

75 

109 

TOTAL  OBS 

1488 

1356 

1457 

1410 

1457 

1410 

1488 

1488 

1470 

1519 

1470 

1519 

17532 

THE  GREATEST  VALUE  OP  109  OCCURRED  ON  06/22/01 


NGTE:  *THB  VALUE  IS  BASED  OH  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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OPBRAXmO  LOCATION  *A* 
USAFEUC,  ASHEVILLB  HC 


HORTHLY  HINIMUH  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  4209-4602,4607-4612,4711-9110 


LST 

TO  UTCJ 

♦  07 

MORTB: 

ALL  HOURS:  ALL 

TEAR 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

HOV 

DEC 

ANNUAL 

42 

42 

35 

20 

20 

20* 

43 

15 

19 

19 

31 

34 

54 

60 

62 

46 

33 

12 

18 

12 

44 

14 

18 

18 

23 

31 

50 

60 

56 

49 

38 

21 

14 

14 

45 

20 

20 

22 

25 

42 

44 

55 

60 

38 

32 

18 

12 

12 

46 

17 

18 

61 

60 

54 

35 

22 

19 

17* 

47 

22 

14 

14* 

48 

-4 

13 

22 

27 

41 

57 

63 

61 

45 

38 

13 

17 

-4 

49 

10 

20 

28 

28 

45 

54 

57 

58 

52 

34 

29 

13 

10 

50 

14 

28 

25 

33 

35 

51 

62 

59 

48 

42 

15 

16 

14 

51 

17 

0 

22 

28 

35 

50 

66 

61 

50 

38 

20 

16 

0 

52 

20 

20 

19 

37 

45 

56 

60 

62 

49 

37 

18 

17 

17 

53 

19 

15 

21 

30 

36 

55 

65 

60 

48 

30 

23 

2 

2 

54 

14 

22 

25 

37 

38 

54 

63 

62 

58 

37 

26 

11 

11 

55 

17 

15 

23 

35 

41 

53 

61 

61 

55 

35 

24 

22 

15 

56 

19 

10 

18 

30 

46 

61 

61 

61 

54 

32 

15 

11 

10 

57 

16 

27 

30 

34 

44 

55 

63 

63 

50 

35 

19 

17 

16 

58 

IS 

23 

28 

33 

46 

60 

63 

61 

51 

37 

18 

11 

11 

59 

13 

24 

21 

33 

41 

56 

62 

63 

50 

43 

15 

19 

13 

60 

IS 

10 

27 

36 

40 

53 

63 

58 

51 

32 

26 

14 

10 

61 

22 

24 

25 

35 

44 

51 

63 

62 

49 

38 

28 

24 

22 

62 

-11 

22 

20 

32 

37 

48 

61 

58 

50 

35 

22 

18 

-11 

63 

6 

7 

23 

32 

46 

52 

62 

58 

49 

41 

19 

12 

6 

64 

2 

13 

18 

33 

37 

47 

64 

56 

48 

34 

17 

6 

2 

65 

17 

14 

12 

36 

36 

46 

60 

60 

43 

37 

21 

21 

12 

66 

12 

16 

14 

30 

43 

53 

64 

55 

53 

34 

23 

4 

4 

67 

0 

11 

19 

33 

26 

51 

60 

55 

46 

28 

27 

16 

0 

68 

12 

22 

27 

28 

46 

50 

62 

62 

44 

31 

26 

12 

12 

69 

20 

21 

22 

37 

37 

55 

63 

62 

52 

33 

16 

17 

16 

70 

7 

19 

27 

26 

36 

49 

63 

61 

45 

26 

20 

16 

7 

71 

-2 

11 

9 

32 

37 

44 

59 

56 

38 

29 

23 

19 

-2 

72 

7 

14 

23 

27 

39 

56 

60 

60 

43 

35 

23 

18 

7 

73 

11 

23 

31 

28 

40 

50 

60 

57 

44 

34 

21 

8 

8 

74 

13 

9 

25 

26 

40 

47 

60 

54 

45 

34 

23 

17 

9 

75 

22 

26 

28 

29 

36 

54 

62 

58 

44 

37 

20 

17 

17 
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0TOUTIH6  LOCKnCH  'A' 

usafeem:,  asbeville  rc 


HORTHLY  MINIMUM  TEMPERATURES  IR  FABRENHBIT 
FRCM  SUMtARY  OF  DAY  DAIA 


SIKTIOR  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  BQLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  HM  PERIOD  OF  RECORD:  4209-4602,4607-4612,4711-9110 


LST  TO  UTC: 

♦07 

MORTB: 

ALL 

BOORS:  ALL 

YEAR 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUR 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

76 

16 

17 

21 

29 

41 

51 

60 

58 

46 

31 

3 

15 

3 

77 

16 

20 

19 

31 

47 

59 

64 

65 

56 

38 

26 

13 

13 

78 

19 

17 

28 

35 

38 

54 

60 

57 

49 

37 

32 

16 

16 

79 

14 

24 

26 

30 

38 

50 

57 

58 

52 

29 

17 

13 

13 

80 

23 

19 

22 

25 

44 

52 

66 

60 

54 

27 

19 

19 

19 

81 

26 

21 

29 

31 

43 

53 

52 

60 

51 

29 

22 

18 

18 

82 

12 

18 

22 

35 

42 

49 

63 

64 

54 

30 

27 

20 

12 

83 

16 

25 

29 

29 

36 

50 

60 

59 

48 

42 

27 

15 

15 

84 

16 

20 

25 

30 

44 

56 

61 

59 

50 

39 

23 

25 

16 

85 

20 

15 

25 

34 

40 

49 

57 

57 

47 

39 

23 

15 

15 

86 

17 

26 

31 

34 

36 

46 

55 

60 

42 

30 

26 

20 

17 

87 

8 

24 

24 

29 

45 

52 

59 

56 

47 

41 

17 

4 

4 

88 

15 

24 

18 

28 

34 

44 

57 

61 

46 

40 

16 

14 

14 

89 

15 

16 

26 

32 

43 

48 

60 

58 

44 

27 

25 

9 

9 

90 

17 

12 

28 

40 

44 

52 

59 

56 

52 

33 

22 

19 

12 

91 

17 

19 

22 

26 

42 

50 

59 

58 

43 

23 

17  » 

LEAST  -11  0  9  23  26  44  52  54  38  23  3  2  -11 


TOTAL  OBS  1488  1356  1457  1410  1457  1410  1488  1487  1470  1519  1470  1519  17531 


THE  LEAST  VALUE  OF  -11  OCCURRED  ON  01/11/62 

ROTE:  *TflB  VALUE  IS  BASED  OH  A  MONTH  WITH  LESS  THAR  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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U1;AFBTAC/DS— 92/277  ~  Pag*  306 


OPKMTIRG  U)CATIOM  'A' 
UaAFBXAC,  ASHEVIIJ.B  IIC 


HCMTHLY  MEAN  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


SZKriOR  NUMBER:  747320  STATION  HAKE:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  4209-4602,4607-4612,4711-9110 


LST  TO  VIC: 

♦  07 

MONTH: 

ALL 

HOURS:  ALL 

YEAR 

JMf 

F8B 

MAR 

APR 

MAY 

JUR 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

42 

70 

61 

52 

45 

57* 

43 

42 

48 

51 

64 

70 

77 

79 

82 

72 

60 

47 

40 

61 

44 

39 

47 

50 

57 

67 

76 

80 

78 

70 

62 

48 

41 

60 

45 

43 

49 

51 

59 

70 

76 

81 

81 

75 

62 

51 

41 

62 

46 

39 

46 

82 

81 

76 

64 

47 

44 

60* 

47 

46 

39 

42* 

48 

37 

45 

47 

64 

70 

79 

82 

80 

74 

61 

44 

44 

61 

49 

35 

45 

53 

59 

69 

78 

80 

78 

72 

59 

52 

40 

60 

so 

45 

50 

54 

63 

69 

80 

78 

79 

73 

68 

52 

46 

63 

51 

42 

46 

53 

60 

71 

80 

86 

82 

77 

66 

49 

44 

63 

52 

48 

45 

49 

61 

70 

82 

82 

83 

74 

63 

47 

42 

62 

53 

47 

44 

55 

61 

66 

83 

84 

82 

75 

62 

51 

38 

63 

54 

45 

51 

52 

67 

72 

80 

84 

80 

78 

66 

52 

43 

64 

55 

39 

42 

54 

61 

68 

78 

78 

79 

76 

64 

51 

46 

61 

56 

46 

42 

54 

60 

73 

83 

81 

79 

76 

64 

46 

41 

62 

57 

48 

55 

53 

60 

67 

79 

83 

80 

73 

60 

47 

43 

62 

58 

40 

49 

49 

60 

72 

82 

83 

ai 

73 

61 

50 

43 

62 

59 

43 

46 

51 

62 

70 

81 

82 

80 

76 

63 

47 

43 

62 

60 

38 

42 

56 

63 

70 

82 

79 

80 

75 

62 

51 

36 

61 

61 

40 

46 

53 

62 

72 

79 

82 

80 

72 

63 

47 

44 

62 

62 

37 

50 

48 

63 

69 

76 

77 

79 

71 

61 

50 

42 

60 

63 

37 

45 

52 

62 

72 

78 

81 

77 

73 

63 

49 

37 

61 

64 

36 

36 

49 

58 

69 

78 

83 

80 

73 

62 

49 

40 

59 

65 

44 

42 

48 

61 

68 

75 

81 

77 

71 

60 

53 

43 

60 

66 

36 

39 

51 

60 

70 

75 

81 

76 

71 

59 

51 

40 

59 

67 

38 

41 

53 

60 

64 

74 

79 

73 

70 

62 

50 

38 

58 

68 

40 

46 

50 

57 

70 

79 

79 

77 

71 

64 

49 

40 

60 

69 

47 

45 

46 

63 

69 

78 

81 

81 

73 

64 

48 

43 

61 

70 

40 

46 

49 

60 

69 

76 

81 

80 

74 

58 

50 

45 

61 

71 

42 

44 

54 

59 

66 

77 

79 

73 

70 

58 

48 

42 

59 

72 

43 

47 

57 

62 

69 

76 

80 

75 

69 

62 

44 

41 

61 

73 

39 

46 

52 

57 

67 

76 

79 

78 

74 

63 

54 

42 

60 

74 

42 

42 

58 

60 

72 

81 

78 

75 

68 

62 

50 

41 

61 

75 

43 

48 

52 

58 

68 

79 

82 

79 

70 

62 

48 

42 

61 

E  -  4  -  lA 
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CPBRATIIIS  UXATIOH  'A' 
OSARXAC,  ASBBVIU.B  RC 


MOHTHLY  MBAH  TBMPERATUR3ES  IN  PABREHHBIT 
FROM  StHMARY  OF  DAY  DATA 


atKYION  RUMBKR:  747320  STATICH  NAME:  BOLLCIMAn  AFB/ALAMOOORDO  NH  PERIOD  OP  RECORD:  4209-4602,4607-4612,4711-9110 


LST  TO  UTC: 

+07 

MONTH: 

ALL 

HOURS: 

ALL 

YEAR 

JAIf 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUR 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NGV  DEC 

ANNUAL 

76 

40 

49 

51 

62 

68 

79 

77 

79 

71 

56 

43 

39 

59 

77 

40 

45 

50 

63 

71 

83 

83 

82 

77 

63 

53 

47 

63 

78 

43 

45 

55 

63 

70 

82 

82 

78 

69 

61 

53 

42 

62 

79 

39 

46 

52 

60 

67 

77 

82 

77 

72 

64 

46 

41 

60 

80 

46 

47 

51 

58 

68 

83 

85 

79 

73 

58 

47 

45 

62 

81 

42 

46 

50 

65 

68 

81 

82 

76 

71 

61 

49 

43 

61 

82 

42 

45 

55 

62 

67 

79 

82 

81 

73 

60 

48 

40 

61 

83 

39 

46 

52 

54 

65 

75 

80 

79 

74 

62 

50 

43 

60 

84 

41 

44 

52 

59 

73 

77 

79 

76 

72 

58 

49 

43 

60 

85 

39 

45 

S3 

62 

69 

77 

79 

79 

71 

60 

52 

42 

61 

86 

44 

50 

54 

62 

66 

73 

74 

75 

68 

58 

47 

40 

59 

87 

38 

45 

51 

58 

67 

76 

80 

77 

70 

65 

48 

39 

60 

88 

41 

47 

51 

60 

68 

78 

80 

80 

70 

64 

51 

40 

61 

89 

42 

SO 

60 

66 

72 

79 

81 

78 

73 

61 

50 

38 

63 

90 

40 

43 

53 

64 

69 

84 

78 

76 

72 

61 

51 

44 

61 

91 

42 

47 

51 

62 

72 

78 

75 

75 

67 

60 

63* 

MKMI 

41.3 

45.7 

52.1 

60.8 

69.2 

78.5 

80.6 

78.6 

72.4 

61.7 

49.1 

41.7 

61.0 

TOTAL  OBS 

1488 

1356 

1457 

1410 

1457 

1410 

1488 

1487 

1470 

1519 

1470 

1519 

17531 

ROTTE:  THE  VALUE  IS  BASED  OH  A  MONTH  WITH  LESS  THAR  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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(H>Biwnii6  loaaioH  'a* 

USAFBTAC,  ASBBVILLB  HC 


DRy  BULB  TEMPERATUBE  SUMURY 
FBGM  aOURLY  OBSERVATIORS 


SZATIOII  HUMBER:  747320  STATIOH  NAME:  HOLLOMAM  AFB/ALAMOGORDO  DM  PERIOD  RECCmD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  urc:  ♦  7 

noins: 

JAN 

BOURS 

LST 

MEAN 

STATOARD 

DBVIATIGH 

TOTAL 

OBS 

HEAR  RUKBSR  OF  BOURS  WITH 

LE  0  LB  32  GB  65 

TEMPERATURES 

GB  80  GB 

DBG  F 

93 

TOTAL 

BOURS 

00-02 

33.6 

7.119 

930 

0 

425 

0 

0 

0 

930 

03-05 

31.5 

7.527 

930 

0 

561 

0 

0 

0 

930 

06-08 

30.9 

7.355 

930 

0 

571 

0 

0 

0 

930 

09-11 

41.2 

8.106 

930 

0 

132 

0 

0 

0 

930 

12-14 

50.2 

8.277 

930 

0 

34 

18 

0 

0 

930 

15-17 

52.0 

8.240 

930 

0 

21 

51 

0 

0 

930 

18-20 

42.5 

7.457 

929 

0 

99 

0 

0 

0 

929 

21-23 

37.2 

7.232 

929 

0 

234 

0 

0 

0 

929 

ALL 

aouRs 

39.9 

10.780 

7438 

0 

2077 

69 

0 

0 

7438 

MONTH; 

FEB 

00-02 

39.3 

8.302 

846 

0 

177 

3 

0 

0 

846 

03-05 

36.7 

8.318 

846 

0 

269 

0 

0 

0 

846 

06-08 

35.9 

8.241 

846 

0 

312 

0 

0 

0 

846 

09-11 

47.8 

9.190 

846 

0 

33 

25 

0 

0 

846 

12-14 

56.0 

9.632 

846 

0 

11 

153 

2 

0 

846 

15-17 

58.2 

9-747 

846 

0 

9 

216 

11 

0 

846 

18-20 

50.2 

8.982 

846 

0 

13 

42 

0 

0 

846 

21-23 

43.3 

8.032 

846 

0 

64 

3 

0 

0 

846 

ALL 

BOURS 

45.9 

11.919 

6768 

0 

888 

442 

13 

0 

6768 

E  -  5  -  1  -  1 
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cmaaiMia  voaanoK  'a* 

USAFBXAC,  ASHKVILI.B  HC 


DRY  BULB  TBMPERA1UBB  SlMtARY 
FRCH  HOURLY  OBSBRVATIOHS 


SIKriOH  IRMBBR:  747320  STATIOII  RAMS:  BOLLOMAH  AFB/ALAHSOOROO  IM  PERIOD  OF  RBCORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  UTCs  ♦  7 

HONTB: 

HAR 

BOURS 

HKMI 

BTANDARD 

TOTAl. 

MEAN  NUMBER 

OP  BOURS 

WITH 

TEMPERATURES 

DEG  F 

TOTAL 

Lsr 

DBVIATIOH 

OBS 

LB  0 

LE  32  1 

SB  65 

GB  80  GB 

93 

BOURS 

00-02 

46.1 

8.251 

930 

0 

42 

13 

0 

0 

930 

03-05 

42.4 

8.338 

930 

0 

117 

3 

0 

0 

930 

06-09 

43.1 

8.775 

930 

0 

107 

4 

0 

0 

930 

09-11 

56.3 

9.278 

930 

0 

7 

189 

4 

0 

930 

12-14 

63.9 

9.840 

930 

0 

0 

464 

42 

0 

930 

15-17 

66.0 

9.636 

930 

0 

0 

544 

60 

0 

930 

ia-20 

59.1 

9.163 

930 

0 

3 

269 

9 

0 

930 

21-23 

51.2 

8.386 

930 

0 

11 

48 

0 

0 

930 

AIX 

BOURS 

53.5 

12.424 

7440 

0 

287 

1534 

115 

0 

7440 

MONTH: 

APR 

00-02 

53.5 

8.349 

900 

0 

8 

87 

0 

0 

900 

03-05 

49.2 

8.444 

900 

0 

26 

31 

0 

0 

900 

06-08 

52.8 

9.159 

900 

0 

16 

100 

0 

0 

900 

09-11 

65.5 

8.996 

900 

0 

0 

534 

25 

0 

900 

12-14 

72.1 

9.347 

900 

0 

0 

741 

165 

2 

900 

15-17 

74.2 

9.324 

900 

0 

0 

783 

262 

4 

900 

18-20 

67.8 

9.124 

900 

0 

1 

619 

59 

0 

900 

21-23 

59.0 

8.115 

900 

0 

3 

246 

0 

0 

900 

ALL 

BOURS 

61.8 

12.541 

7200 

0 

54 

3141 

511 

6 

7200 

B  -  5  -  1  -  2 
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OPERATIHG  lOCATIOH  ’A* 
USAFKIAC,  ASHEVnOB  AC 


DRY  BULB  TEMPERATURE  SUMURY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIORS 


STATIOH  HUMBER:  747320  STATIGH  HAME:  BOLLOHAN  AFB/ALAHOGORDO  RM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST  TO  OTC:  ♦  7 

MONTH: 

MAY 

HOURS 

MEAN 

STANDARD 

TOTAL 

MEAN  HUMBER 

OF  BOURS 

WITH 

TQ1PERATURES  DBG  F 

TOTAL 

LST 

DBVIATIC3M 

OBS 

LE  0 

LE  32  GE  65 

6B  80 

GE  93 

HOURS 

00-02 

61.0 

6.892 

930 

0 

0 

288 

2 

0 

930 

03-05 

56.3 

7.085 

930 

0 

0 

117 

0 

0 

930 

06-08 

62.0 

8.141 

930 

0 

0 

376 

6 

0 

930 

09-11 

74.3 

7.391 

930 

0 

0 

845 

239 

1 

930 

12-14 

80.8 

7.458 

930 

0 

0 

906 

554 

36 

930 

15-17 

82.5 

7.838 

930 

0 

0 

902 

667 

66 

930 

18-20 

76.6 

8.091 

930 

0 

0 

852 

346 

13 

930 

21-23 

67.0 

7.126 

930 

0 

0 

588 

27 

0 

930 

ALL 

HOURS 

70.1 

11.843 

7440 

0 

0 

4874 

1841 

116 

7440 

MONTH: 

JUH 

00-02 

69.7 

6.867 

900 

0 

0 

695 

80 

0 

900 

03-05 

64.9 

6.738 

900 

0 

0 

461 

23 

0 

900 

06-08 

70.1 

7.327 

900 

0 

0 

697 

93 

0 

900 

09-11 

81.9 

6.909 

900 

0 

0 

886 

599 

50 

900 

12-14 

88.6 

7.306 

900 

0 

0 

892 

813 

277 

900 

15-17 

90.3 

7.698 

900 

0 

0 

892 

814 

389 

900 

18-20 

84.9 

7.963 

900 

0 

0 

889 

691 

148 

900 

21-23 

75.4 

6.646 

900 

0 

0 

851 

246 

3 

900 

ALL 

BOURS 

78.2 

11.474 

7200 

0 

0 

6263 

3359 

867 

7200 

E  -  5  -  1  -  3 
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crauffnra  iocatioh  *a* 
usafexm;,  asbevillb  ik 


DRY  BULB  TBffERRTURB  SlMttRY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


SXKTIOli  HUIffiER:  747320  STACriOR  NAME:  BOLLOHAN  AFB/ALAMOOOROO  IM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

L8T  TO  UTC:  +  7  MONTH:  JUL 


HOURS 

MEAN 

STANDARD 

TOTAL 

MEAN  IfUHBER  OF 

HOURS 

WITH 

TEMPERATURES  DEG  F 

TOTAL 

Lsr 

ISVIATIOH 

OBS 

LB  0  LB 

32 

SB  65 

GB  80 

6B  93 

HOURS 

<10-02 

72.1 

5.055 

930 

0 

0 

864 

58 

0 

930 

03-05 

68.2 

4.498 

930 

0 

0 

729 

3 

0 

930 

06-08 

71.8 

5.841 

930 

0 

0 

832 

107 

0 

930 

09-11 

82.2 

6.025 

930 

0 

0 

930 

648 

24 

930 

12-14 

88.3 

6.286 

930 

0 

0 

930 

843 

253 

930 

15-17 

89.1 

7.199 

930 

0 

0 

929 

818 

354 

930 

18-20 

83.9 

7-027 

930 

0 

0 

927 

686 

106 

930 

21-23 

76.5 

5.487 

930 

0 

0 

913 

311 

0 

930 

ALL 

HOURS 

79.0 

9.544 

7440 

0 

0 

7054 

3474 

737 

7440 

NORTH; 

AUG 

00-02 

70.5 

4.773 

930 

0 

0 

839 

33 

0 

930 

03-05 

67-5 

4.183 

930 

0 

0 

702 

3 

0 

930 

06-08 

69.6 

5.251 

930 

0 

0 

776 

32 

0 

930 

09-11 

79.9 

5.888 

930 

0 

0 

922 

527 

4 

930 

12-14 

86.1 

6.045 

930 

0 

0 

926 

806 

104 

930 

15-17 

86.7 

6.696 

930 

0 

0 

927 

797 

192 

930 

18-20 

81.3 

6.547 

930 

0 

0 

920 

607 

21 

930 

21-23 

74.4 

5.188 

930 

0 

0 

902 

154 

0 

930 

ALL 

HOURS 

77.0 

9.046 

7440 

0 

0 

6914 

2959 

321 

7440 

E  -  5  -  1  -  4 
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OPBKATIIfG  LOCATIOH  *A’ 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


DRY  BULB  TEMPERATURE  SUMURY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  747320  STATION  RAMS:  SOLLOMAN  AFB/ALAMOGCSUX>  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  UTC:  ♦  7 

MONTH: 

SEP 

BOUHS 

tST 

HBAH 

STAADARD 

OBVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER 

LB  0 

OF  HOURS  WITH 

LB  32  GE  65 

TEMPERATURES 

GB  80  6E 

DEG  F 

93 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

64.1 

6.394 

900 

0 

0 

438 

5 

0 

900 

03-05 

60.7 

6.358 

900 

0 

0 

252 

0 

0 

900 

06-08 

62.4 

6.745 

900 

0 

0 

343 

4 

0 

900 

09-11 

73.9 

6.902 

900 

0 

0 

828 

194 

0 

900 

12-14 

80.7 

7.070 

900 

0 

0 

873 

548 

26 

900 

15-17 

81.8 

7.434 

899 

0 

0 

873 

613 

40 

899 

lB-20 

74.6 

7.336 

900 

0 

0 

824 

238 

3 

900 

21-23 

67.9 

6.262 

900 

0 

0 

640 

24 

0 

900 

ALL 

BOims 

70.8 

10.251 

7199 

0 

0 

5071 

1626 

69 

7199 

MONTH: 

OCT 

00-02 

53.1 

6.499 

930 

0 

3 

41 

0 

0 

930 

03-05 

49.9 

6.532 

930 

0 

9 

13 

0 

0 

930 

06-08 

51.2 

7.357 

929 

0 

10 

23 

0 

0 

929 

09-11 

64.5 

7.753 

930 

0 

3 

494 

14 

0 

930 

12-14 

72.2 

8.091 

930 

0 

0 

154 

0 

930 

15-17 

73.4 

8.194 

929 

0 

0 

798 

223 

0 

929 

18-20 

63.9 

7.252 

927 

0 

- 

445 

3 

0 

927 

21-23 

57.2 

6.633 

927 

0 

3 

133 

n 

0 

927 

ALL 

aoims 

60.7 

11.329 

7432 

0 

28 

2721 

394 

0 

7432 

E  -  5  -  1  -  5 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


DRY  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB /ALAMOGORDO  m  PERIOD  OP  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  UTC:  ♦  7 

MONTH: 

NOV 

HOURS 

KEAN 

STANDARD 

TOTAL 

MEAN  NUMBER 

OP  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES  DEG  F 

TOTAT. 

LST 

DEVIATION 

OBS 

LB  0 

LB  32 

GE  65 

6E  80 

GE  93 

HOURS 

00-02 

42.8 

900 

0 

112 

1 

0 

G 

900 

03-05 

40.2 

8.642 

900 

0 

176 

0 

0 

0 

500 

06-08 

40.1 

8.910 

900 

0 

185 

0 

0 

0 

900 

09-11 

52.6 

8.953 

900 

0 

5 

90 

0 

0 

900 

12-14 

60.6 

9.015 

900 

0 

3 

351 

3 

0 

900 

15-17 

61.0 

9.022 

900 

0 

0 

360 

3 

0 

900 

18-20 

51.3 

8.343 

900 

0 

5 

47 

0 

0 

900 

21-23 

45.8 

8.393 

900 

0 

46 

10 

0 

0 

900 

ALL 

BDURS 

49.3 

11.759 

7200 

0 

532 

859 

6 

0 

7200 

MONTH; 

DEC 

00-02 

34.5 

8.539 

930 

0 

394 

0 

0 

0 

930 

03-05 

32.3 

8.604 

930 

0 

508 

0 

0 

0 

930 

06-08 

31.5 

8.582 

930 

0 

537 

0 

0 

0 

930 

09-11 

41.7 

8.922 

930 

0 

140 

7 

0 

0 

930 

12-14 

50.2 

9.262 

930 

0 

41 

38 

c 

0 

930 

15-17 

51.1 

9.139 

930 

0 

38 

40 

0 

0 

930 

18-20 

41.8 

8.200 

930 

0 

108 

1 

0 

0 

930 

21-23 

37.2 

8.423 

930 

0 

252 

0 

0 

0 

930 

ALL 

HOURS 

40.0 

11.259 

7440 

0 

2018 

81 

0 

0 

7440 

R  -  5  _  1  _  6 
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OPERATIRG  LOCATICM  *A’ 
USAFETKC,  ASHEVILIf  HC 


DRY  BULB  TEMPERATURE  SIMURY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  1A1320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  UTC:  ♦  7 

MONTH: 

ALL 

BOURS 

LST 

MBAN 

STANDARD 

DBVIATIOH 

TOTAL 

OBS 

KEAN  NUMBER 

LE  0 

OF  BOURS 

LB  32 

WIOB 

GB  65 

TQ1PERATURES  DEG  F 

GB  80  GE  93 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

53.4 

15.354 

10956 

0 

1161 

3269 

178 

0 

10956 

03-05 

50.0 

14.813 

10956 

0 

1666 

2308 

29 

0 

10956 

06-08 

51.8 

16.607 

10955 

0 

1738 

3151 

242 

0 

10955 

09-11 

63.5 

16.691 

10956 

0 

320 

5745 

2250 

79 

10956 

12-14 

70.9 

16.065 

10956 

0 

89 

7066 

3930 

698 

10956 

15-17 

72.3 

16.059 

10954 

0 

68 

7315 

4268 

1045 

10954 

18-20 

64.9 

17.133 

10952 

0 

229 

5835 

2639 

291 

10952 

21-23 

57.7 

15.828 

10952 

0 

613 

4334 

762 

3 

10952 

ALL 

BOORS 

60.6 

17.977 

87637 

0 

5884 

39023 

14298 

2116 

87637 

E  -  5  -  I  -  7 
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operathig  location 

USAFETAC,  ASHBVILLB  ffC 


WET  BULB  TEMPEBAmnS  SUMHARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB /ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OP  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  +  7  MOITTB:  JAN 


HOURS 

MEAN 

STANDARD 

TOTAL 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPBRATURBS 

DBG  F 

TOTAL 

LST 

DBVIATIOR 

OBS 

LB  32 

GE  50 

GB  67 

GB  73  GE 

80 

HOURS 

00-02 

29.5 

6.063 

930 

669 

0 

0 

0 

0 

930 

03-05 

28.0 

6.442 

930 

705 

0 

0 

0 

0 

930 

06-08 

27.6 

6.454 

930 

729 

0 

0 

0 

0 

930 

09-11 

34.7 

6.132 

930 

334 

2 

0 

0 

0 

930 

12-14 

39.9 

5.449 

929 

108 

19 

0 

0 

0 

929 

15-17 

40.6 

5.207 

929 

78 

21 

0 

0 

0 

929 

18-20 

35.3 

5.535 

929 

270 

0 

0 

0 

0 

929 

21-23 

32.0 

5.822 

929 

514 

0 

0 

0 

0 

929 

ALL 

HOURS 

33.5 

7.604 

7436 

3407 

42 

0 

0 

0 

7436 

MONTH: 

FEB 

00-02 

33.5 

6.673 

846 

371 

2 

0 

0 

0 

846 

03-05 

31.9 

6.885 

846 

456 

0 

0 

0 

0 

846 

06-08 

31.4 

6.929 

846 

480 

0 

0 

0 

0 

846 

09-11 

39.1 

6.482 

845 

125 

41 

0 

0 

0 

645 

12-14 

43.1 

5.999 

846 

36 

116 

0 

0 

0 

846 

15-n 

43.8 

5.744 

846 

27 

131 

0 

0 

0 

846 

18-20 

39.8 

5.903 

846 

89 

30 

0 

0 

0 

846 

21-23 

36.0 

6.169 

846 

238 

4 

0 

0 

0 

846 

ALL 

HOURS 

37.3 

7.796 

6767 

1822 

324 

0 

0 

0 

6767 

B  -  5  -  2  -  1 
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OPEKATIH6  LOCATION  'A’ 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


WET  BULB  TEHPERATUKB  SUmARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  NM 

LST  TO  UTC:  ♦  7 

PERIOD 

MONTH: 

OP  RECORD:  NOV 

MAR 

81  -  OCT  91 

HOURS 

LST 

MEAN 

GX3UIDARD 

DEVIATIOH 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER 

LE  32 

OF  HOURS  WITH 

6B  50  GB  67 

TOfFERATURES  DEG  F 

GE  73  6E  80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

37.5 

5.866 

930 

164 

13 

0 

0 

0 

930 

03-05 

35.3 

6.224 

930 

298 

11 

0 

0 

0 

930 

06-08 

35.9 

6.321 

930 

274 

10 

0 

0 

0 

930 

09-11 

43.4 

5.507 

930 

30 

129 

0 

0 

0 

930 

12-14 

46.7 

5.395 

929 

6 

291 

0 

0 

0 

929 

15-17 

47.3 

5.126 

930 

3 

329 

0 

0 

0 

930 

ie-20 

44.0 

5.140 

930 

21 

135 

0 

0 

0 

930 

21-23 

40.1 

5.447 

930 

84 

30 

0 

0 

0 

930 

ALL 

HOURS 

41.3 

7.178 

7439 

880 

948 

0 

0 

0 

7439 

MONTH: 

APR 

00-02 

41.9 

5.617 

900 

52 

84 

0 

0 

0 

900 

03-05 

39.6 

6.146 

900 

131 

44 

0 

0 

0 

900 

06-08 

42.0 

6.276 

900 

76 

107 

0 

0 

0 

900 

09-11 

48.6 

5.160 

900 

8 

433 

0 

0 

0 

900 

12-14 

51.2 

5.050 

900 

2 

612 

0 

0 

0 

900 

15-17 

51.9 

4.852 

900 

2 

662 

1 

0 

0 

900 

18-20 

49.0 

4.925 

900 

4 

456 

0 

0 

0 

900 

21-23 

44.8 

5.151 

900 

15 

181 

0 

0 

0 

900 

ALL 

HOURS 

46.1 

6.940 

7200 

290 

2579 

1 

0 

0 

7200 

E  -  5  -  2  -  2 
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orawrniG  uxatioh  *a’ 

tBAFEXAC,  ikS8BVIIJ.E  RC 


HST  BULB  TEMPEBATURB  SUmABY 
FBCM  BOURLY  OBSERVATIONS 


SIKnOR  mmSER:  747320  station  name:  BOLLOHAH  AFB/ALAMOGOBDO  IM  period  op  RECORD:  NOV  61  -  OCT  91 

LST  TO  OTC:  ♦  7  MONTH:  MAY 


HOURS 

LST 

MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

HEAR  IflMBER 

LB  32 

OF  BOORS 

GB  50 

WITH 

GB  67 

TBMFBRATURES 

GB  73  GB 

DEG  F 

80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

47.8 

5.766 

930 

1 

364 

0 

0 

0 

930 

03-05 

45.3 

6.066 

930 

11 

241 

0 

0 

0 

930 

06-08 

48.9 

5.885 

930 

3 

429 

0 

0 

0 

930 

09-11 

54.7 

4.910 

930 

0 

786 

4 

0 

0 

930 

12-14 

56.7 

4.570 

930 

0 

873 

14 

0 

0 

930 

15-17 

57.2 

4.183 

930 

0 

887 

11 

0 

0 

930 

18-20 

54.5 

4.533 

930 

0 

797 

5 

0 

0 

930 

21-23 

50.5 

5.176 

930 

0 

539 

1 

0 

0 

930 

ALL 

aoims 

51.9 

6.642 

7440 

15 

4916 

35 

0 

0 

7440 

MONTH: 

JUN 

00-02 

55.2 

5.597 

900 

0 

733 

0 

0 

0 

900 

03-05 

53.1 

5.976 

900 

0 

672 

0 

0 

0 

900 

06-08 

56.3 

5.224 

900 

0 

798 

3 

0 

0 

900 

09-11 

61.2 

3.789 

899 

0 

897 

50 

0 

0 

899 

12-14 

62.9 

3.360 

900 

0 

900 

134 

0 

0 

900 

15-17 

63.0 

3.128 

900 

0 

900 

130 

1 

0 

900 

18-20 

60.8 

3.549 

900 

0 

898 

35 

0 

0 

900 

21-23 

57.3 

4.824 

900 

0 

838 

3 

0 

0 

900 

ALL 

SOURS 

58.7 

5.753 

7199 

0 

6636 

355 

1 

0 

7199 

B  -  5  -  2  -  3 
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OPERMCIIIG  IXXXnOH  'A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  EC 


MET  BULB  TEMPERAXUBB  SUMUHI 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOR  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOOCBIDO  NM  PERIOD  OP  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  >  7  MONTH:  JUL 


HOURS 

MBAH 

STAHDARD 

TOTAL 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TOtPERATORES 

DEG  F 

TOTAL 

LST 

DEVIATION 

OBS 

LB  32 

GE  50 

BE  67 

GE  73  GE 

80 

HOURS 

00-02 

60.7 

3.454 

930 

0 

914 

18 

0 

0 

930 

03-05 

59.1 

3.796 

930 

0 

907 

3 

0 

0 

930 

06-08 

61.1 

3.389 

930 

0 

923 

30 

0 

0 

930 

09-11 

65.1 

2.418 

930 

0 

930 

269 

0 

0 

930 

12-14 

66.4 

2.002 

930 

0 

930 

4B0 

3 

0 

930 

15-17 

66.1 

2.130 

930 

0 

930 

428 

1 

0 

930 

18-20 

64.7 

2.322 

930 

0 

930 

204 

1 

0 

930 

21-23 

62.4 

2.912 

930 

0 

929 

51 

0 

0 

930 

ALL 

HOURS 

63.2 

3.866 

7440 

0 

7393 

1483 

5 

0 

7440 

HonrB: 

AUG 

00-02 

62.0 

3.161 

930 

0 

930 

48 

0 

0 

930 

03-05 

60.7 

3.248 

930 

0 

927 

18 

0 

0 

930 

06-08 

61.9 

3.296 

930 

0 

927 

58 

0 

0 

930 

09-11 

66.0 

2.478 

930 

0 

930 

414 

0 

0 

930 

12-14 

67.2 

2.325 

930 

0 

930 

587 

8 

0 

930 

15-17 

66.8 

2.352 

930 

0 

930 

531 

4 

0 

930 

18-20 

65.3 

2.486 

930 

0 

930 

322 

1 

0 

930 

21-23 

63.4 

2.776 

930 

0 

930 

119 

0 

0 

930 

ALL 

HOURS 

64.2 

3.603 

7440 

0 

7434 

2097 

13 

0 

7440 

E  -  5  -  2  -  4 
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OPBUTHra  lOCATIGR  'A* 
USAFKinC,  ASBBVIIXB  RC 


MET  BULB  TBIPBBATUBB  BUMOUH 
FBOH  HOURLY  OBSERVAIIORS 


SXKriOH  miMBBR:  747320  STATIOR  NAME:  BOLLOHAH  AFB/ALANOOORDO  IM  PERIOD  OP  RECORD:  BOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  *  7  MOUTH:  SEP 


BOURS 

HEAR 

HTAHDABD 

TOTAL 

MBAR  RUffiER  OP  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES 

DBG  F 

TOTAL 

LST 

DBVIATIOH 

OBS 

LB  32 

OB  50 

BE  67 

OB  73  OB 

60 

BOURS 

00-02 

56.1 

5.200 

900 

0 

780 

0 

0 

0 

900 

03-05 

54.4 

5.700 

900 

0 

706 

0 

0 

0 

900 

06-08 

55.5 

5.669 

900 

0 

738 

0 

0 

0 

900 

09-11 

60.9 

4.310 

900 

0 

879 

50 

0 

0 

900 

12-14 

62.7 

3.844 

900 

0 

900 

131 

0 

0 

900 

15-17 

62.3 

3.615 

899 

0 

898 

97 

0 

0 

899 

18-20 

60.0 

4.209 

899 

0 

888 

25 

0 

0 

899 

21-23 

57.7 

4.782 

899 

0 

836 

2 

0 

0 

899 

AXX 

BOURS 

58.7 

5.546 

7197 

0 

6625 

305 

0 

0 

7197 

MORTH: 

OCT 

00-02 

46.4 

5.977 

930 

16 

266 

0 

0 

0 

930 

03-05 

44.4 

6.282 

930 

27 

194 

0 

0 

0 

930 

06-08 

45.3 

6.615 

929 

30 

244 

0 

0 

0 

929 

09-11 

52.8 

5.492 

930 

5 

716 

1 

0 

0 

930 

12-14 

55.5 

4.678 

930 

1 

835 

0 

0 

0 

930 

15-17 

55.4 

4.320 

929 

0 

840 

0 

0 

0 

929 

18-20 

51.7 

4.998 

927 

2 

650 

0 

0 

0 

927 

21-23 

48.6 

5.580 

927 

10 

404 

0 

0 

0 

927 

ALL 

BOURS 

50.0 

6.910 

7432 

91 

4149 

1 

0 

0 

7432 

E  -  5  -  2  -  5 


USAFETAC/DS— 92/277  —  Pags  320 


OtWUniKI  UX»TIOII  ’A' 
USAFBTAC,  ASBEVIIXB  RC 


WET  BULB  TEMPERATURE  SUWIARY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATiOII  RIMBBR: 

747320  STRnOli  HAKE:  BOliUMAN  AFB/ALAMOGORDO  NM 

LST  TO  UTC:  +  7 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD;  NOV  81 

NOV 

-  OCT 

91 

HOURS 

LST 

MEAN 

STAHDARD 

DBVlAnOH 

TOTAL 

OBS 

MEAN  HUMBER 

LE  32 

OF  HOURS  WITH  TEMPERATURES 

6B  50  GE  67  GE  73  GE 

DEG  F 

80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

36.5 

7.354 

900 

267 

47 

0 

0 

0 

900 

03-05 

34.9 

7.652 

900 

361 

34 

0 

0 

0 

900 

06-08 

34.8 

7.799 

900 

359 

36 

0 

0 

0 

900 

09-11 

42.7 

6.662 

897 

57 

146 

0 

0 

0 

897 

12-14 

46.3 

5.927 

900 

9 

278 

0 

0 

0 

900 

15-17 

46.3 

5.734 

900 

10 

277 

0 

0 

0 

900 

18-20 

41.5 

6.477 

900 

81 

96 

0 

0 

0 

900 

21-23 

38.3 

6.938 

900 

198 

61 

0 

0 

0 

900 

AU. 

HOURS 

40.2 

8.177 

7197 

1342 

975 

0 

0 

0 

7197 

MONTH: 

DEC 

00-02 

30.3 

7.680 

930 

601 

6 

0 

0 

0 

930 

03-05 

28.8 

7.816 

930 

654 

3 

0 

0 

0 

930 

06-08 

28.2 

7.896 

930 

670 

3 

0 

0 

0 

930 

09-11 

35.3 

7.058 

930 

293 

15 

0 

0 

0 

930 

12-14 

40.2 

6.445 

929 

115 

32 

0 

0 

0 

929 

15-17 

40.5 

6.281 

930 

105 

36 

0 

0 

0 

930 

18-20 

35.2 

6.755 

929 

289 

11 

0 

0 

0 

929 

21-23 

32.1 

7.244 

930 

509 

6 

0 

0 

0 

930 

MJ. 

aouRs 

33.8 

8.487 

7438 

3236 

112 

0 

0 

0 

7438 

1  -  5  -  2  -  6 
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OPKRKFIIia  UXATIOH  'A* 
USAFEXAC.  ASBEVILLB  HC 


WET  BULB  TBIPBRATUBE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIOHS 


SmiOR  HUMBER:  747320  HTATIOM  NAME:  BOLLOHAH  AFB/ALAHOOORDO  IM  PERIOD  OF  RECORD:  HOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  *  7  MONTH:  ALL 


BOURS 

LST 

MBMI 

STANDARD 

OBVIATION 

TOTAL 

ces 

MEAN  NUMBER  OF  BOURS  WITH  TEMPERATURES  DEG  F  TOTAL 
LB  32  GE  50  GB  67  6E  73  GB  80  BOURS 

00-02 

44.8 

12.651 

10956 

2141 

4139 

66 

0 

0 

10956 

03-05 

43.0 

12.768 

10956 

2643 

3739 

21 

0 

0 

10956 

06-08 

44.1 

13.587 

10955 

2621 

4215 

91 

0 

0 

10955 

09-11 

50.4 

12.111 

10951 

852 

5904 

788 

0 

0 

10951 

12-14 

53.3 

10.800 

10953 

277 

6716 

1346 

11 

0 

10953 

15-17 

53.5 

10.430 

10953 

225 

6841 

1198 

6 

0 

10953 

18-20 

50.2 

11.680 

10950 

756 

5821 

591 

2 

0 

10950 

21-23 

47.0 

12.231 

10951 

1568 

4758 

176 

0 

0 

10951 

ALL 

Bcxms 

48.3 

12.673 

87625 

11083 

42133 

4277 

19 

0 

87625 

B  -  5  -  2  -  7 
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apmnma  locKcicm  'a* 

USAFKXAC,  Aaa8VXU.K  RC 


DBW  POIRT  nMPERATURB  SIDMARY 
FROM  BOUIILT  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLOMAR  AFB/Al.AMOaORDO  NM  PERIOD  CP  RECCBtD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  OTC:  ♦  7 

MONTH: 

JAN 

Boims 

LST 

HBAR 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MBAH  IIUHBER 

LB  27 

OF  BOURS  WITH 

GB  37  LB  55 

TEMPERATURES  DBG  F 

6E  65 

TOTAL 

BOURS 

00-02 

21.5 

8.177 

930 

727 

39 

930 

0 

930 

03-05 

20.8 

8.180 

930 

753 

33 

930 

0 

930 

06-08 

20.6 

8.194 

930 

748 

33 

930 

0 

930 

09-11 

24.3 

7.995 

930 

626 

62 

930 

0 

930 

12-14 

25.1 

8.346 

929 

561 

79 

929 

0 

929 

15-17 

24.3 

8.514 

929 

590 

68 

929 

0 

929 

18-20 

23.8 

8.296 

929 

608 

59 

929 

0 

929 

21-23 

22.5 

8.163 

929 

691 

44 

929 

0 

929 

ALL 

BOORS 

22.9 

8.420 

7436 

5304 

417 

7436 

0 

7436 

MONTH: 

FEB 

00-03 

23.5 

9.465 

846 

551 

67 

846 

0 

846 

03-05 

23.0 

9.581 

846 

574 

53 

846 

0 

846 

06-0S 

23.1 

9.489 

846 

546 

45 

846 

0 

846 

09-11 

26.5 

9.407 

845 

415 

119 

845 

0 

846 

12-14 

25.8 

9.537 

846 

472 

125 

846 

0 

846 

15-17 

24.4 

9.407 

846 

548 

97 

845 

0 

846 

16-20 

24.8 

9.393 

846 

513 

85 

846 

0 

846 

21-23 

24.5 

9.438 

846 

517 

81 

846 

0 

846 

ALL 

NOUNS 

24.5 

9.560 

6767 

4138 

672 

6766 

0 

6767 

E  -  5  -  3  -  1 


OSAFETAC/DS— 92/277  —  Page  323 


opbrkthio  ijocatioh  ’a* 

inAFKIAC,  ASHEVILLE  HC 


DEW  POINT  TBtPSEATUBE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  CSSERVATIOHS 


SXATIOR  mnOER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAHOOOROO  NM  PERIOD  OP  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST  TO  UTC:  ♦  7 

MONTH: 

MAR 

BOURS 

L8T 

MEAN 

STANDARD 

DBVIXriON 

TOTAL 

oes 

MEAN  HUMBER 
LB  27 

CfF  BOURS 

GB  37 

WITH  TEMPERATURES  DEG  F 

LE  55  GE  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

24.3 

8.359 

930 

603 

66 

930 

0 

930 

03-05 

24.1 

8.190 

930 

625 

59 

930 

0 

930 

06-08 

24.8 

7.929 

930 

590 

65 

930 

0 

930 

09-11 

26.6 

8.366 

930 

493 

110 

930 

0 

930 

12-14 

25.1 

8.600 

929 

598 

99 

928 

0 

929 

15-17 

23.5 

8.339 

930 

676 

75 

930 

0 

930 

18-20 

23.6 

8.560 

930 

625 

67 

930 

0 

930 

21-23 

24.3 

8.415 

930 

596 

63 

930 

0 

930 

ALL 

BOURS 

24.5 

8.431 

7439 

4806 

604 

7438 

0 

7439 

MONTH; 

APR 

00-02 

25.8 

9.284 

900 

490 

116 

900 

0 

900 

03-05 

25.7 

9.272 

900 

504 

111 

900 

0 

900 

06-08 

27.5 

9.098 

900 

441 

159 

900 

0 

900 

09-11 

28.9 

9.074 

900 

415 

204 

900 

0 

900 

12-14 

27.9 

8.831 

900 

495 

158 

899 

0 

900 

15-17 

27.3 

8.503 

900 

516 

134 

896 

0 

900 

18-20 

26.6 

8.835 

900 

503 

140 

898 

0 

900 

21-23 

26.5 

9.224 

900 

480 

136 

900 

0 

900 

ALL 

BOURS 

27.0 

9.104 

7200 

3844 

1158 

7193 

0 

7200 

B  -  5  -  3  -  2 
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OPERKnilO  LOCKTIOR  'A* 
USAFEIAC,  KBBKnhLS  HC 


DEW  POINT  TEMPERATURE  SUWIARY 
FROM  BOURLy  OBSERVATIONS 


SIAnOH  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOUOHAH  APB/ALAMOOOROO  NM  PERIOD  OP  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST  TO  UTC:  +  7 

MOirrH: 

MAY 

HOURS 

LST 

MEAN 

STAHDARD 

DEVUmOH 

TOTAL 

OB3 

M8AH  NUMBER 

LB  27 

OF  HOURS  WITH  T91PERATURSS  DEG  F 

6B  37  LS  55  GE  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

32.0 

11.260 

930 

359 

341 

921 

0 

930 

03-05 

31.7 

10.919 

930 

360 

335 

921 

0 

930 

06-08 

34.1 

10.541 

930 

301 

402 

922 

0 

930 

09-11 

35.2 

10.573 

930 

283 

420 

919 

3 

930 

12-14 

33.9 

9.749 

930 

274 

357 

921 

0 

930 

15-17 

33.2 

9.247 

930 

274 

330 

922 

0 

930 

18-20 

32.0 

9.931 

930 

329 

311 

924 

0 

930 

21-23 

31.9 

11.097 

930 

369 

336 

921 

0 

930 

AU. 

HOURS 

33.0 

10.525 

7440 

2549 

2832 

7371 

3 

7440 

MONTH:  JUN 


00-02 

41.5 

11.741 

900 

148 

646 

622 

0 

900 

03-05 

41.6 

11.303 

900 

139 

662 

641 

0 

900 

06-08 

43.9 

10.291 

900 

B9 

714 

809 

0 

900 

09-11 

44.7 

10.237 

899 

83 

699 

786 

2 

900 

12-14 

43.0 

9.429 

900 

53 

650 

812 

1 

900 

15-17 

41.9 

8.855 

900 

29 

605 

830 

2 

900 

18-20 

40.9 

10.012 

900 

89 

580 

835 

2 

900 

21-23 

40.9 

11.796 

900 

163 

615 

826 

0 

900 

ALL 

acuRs 

42.3 

10.601 

7199 

793 

5173 

6561 

7 

7199 

B  -  5  -  3  -  3 
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OPBRKnira  UXKTIOII  ’A* 
IMAFBZAC,  ASHBVIIJ,B  RC 


DBM  POIirr  TEMPBRATUBB  SIBMARY 
FRCM  HOURLy  OBSBRVATIORS 


SIKTIOR  HUMBER:  747320  STATIOR  RAIB:  BOUOMAR  AFB/ALAMDOOROO  IM  PERIOD  OF  RBCORO:  HOV  81  -  OCT  91 


LSr  TO  UTC:  ♦  7 

MOirrB: 

JUL 

BOUltS  1 
L8T  1 

HEAR 

8TAHDARD 

DBVmiOH 

TOTAL 

OBS 

MBAH  HUMBER 
LB  27 

OP  SOURS  WITS 

GB  37  LB  95 

TEMPERATURES  DEG  F 

6E  65 

TOTAL 

SOURS 

00-02 

52.3 

7.736 

930 

18 

888 

577 

11 

930 

03-05 

52.1 

7.540 

930 

17 

899 

600 

5 

930 

06-08 

53.5 

6.772 

930 

13 

902 

547 

8 

930 

09-11 

53.9 

6.308 

930 

4 

900 

500 

11 

930 

12-14 

52.3 

6.442 

930 

0 

892 

622 

5 

930 

15-17 

51.2 

6.746 

930 

0 

894 

685 

9 

930 

18-20 

51.6 

7.357 

930 

5 

882 

629 

14 

930 

21-23 

52.4 

7.791 

930 

18 

893 

572 

17 

930 

ALL 

HOURS 

52.4 

7.183 

7440 

75 

7150 

4732 

80 

7440 

MOUTH; 

AUG 

00-02 

56.3 

4.892 

930 

0 

930 

340 

22 

930 

03-09 

96.0 

4.767 

930 

0 

930 

390 

23 

930 

06-08 

56.8 

4.589 

930 

0 

930 

326 

34 

930 

09-11 

57.5 

4.162 

930 

0 

929 

252 

37 

930 

12-14 

55.9 

4.782 

930 

0 

924 

364 

19 

930 

15-17 

54.6 

5.279 

930 

0 

923 

496 

21 

930 

18-20 

55.1 

5.535 

930 

0 

922 

441 

24 

930 

21-23 

56.0 

5.200 

930 

0 

929 

364 

25 

930 

ALL 

HOURS 

56.0 

5.021 

7440 

0 

7417 

2973 

205 

7440 

B  -  5  -  3  -  4 
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OFEIMTina  UXKTIOII  *A’ 
USAFBIKC,  ASHEVILLE  IIC 


UEH  POIRT  lEKPERATURE  SUtMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


8TATI0R  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGCSDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  UTC:  ♦  7 

MONTH: 

SEP 

HOURS 

LST 

MEAH 

STARDARO 

DBVIATIOH 

TOTAL 

OBS 

MBAH  NUMBER 

LE  27 

OF  HOURS 

GB  37 

WITH 

LE  55 

TEMPERATURES  DEG  F 

6E  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

49.6 

7.342 

900 

0 

859 

675 

3 

900 

03-05 

49.0 

7.537 

900 

0 

849 

689 

0 

900 

06-08 

49.9 

7.431 

900 

0 

855 

657 

0 

900 

09-11 

51.5 

7.061 

900 

0 

870 

600 

3 

900 

12-14 

49.8 

7.444 

900 

2 

843 

682 

3 

900 

15-17 

48.1 

7.680 

899 

0 

816 

732 

2 

899 

18-20 

49.0 

7.694 

899 

0 

834 

690 

5 

899 

21-23 

49.5 

7.576 

899 

0 

843 

670 

3 

899 

ALL 

HOURS 

49.6 

7.557 

7197 

2 

6769 

5395 

19 

7197 

MONTH:  OCT 


00-02 

38.9 

9.264 

930 

74 

574 

893 

0 

930 

03-05 

38.0 

9.076 

930 

91 

527 

908 

0 

930 

06-08 

38.8 

8.937 

929 

80 

567 

897 

0 

930 

09-11 

41.6 

8.877 

930 

53 

696 

882 

1 

930 

12-14 

40.3 

9.131 

930 

81 

627 

900 

0 

930 

15-17 

38.4 

9.434 

929 

113 

559 

907 

0 

930 

18-20 

39.5 

9.449 

927 

89 

589 

902 

0 

930 

21-23 

39.3 

9.405 

927 

76 

594 

898 

0 

930 

ALL 

HOURS 

39.4 

9.275 

7432 

657 

4733 

7187 

1 

7432 

E  -  5  -  3  -  5 


USAFBTAC/DS— 92/277  —  Pago  327 


OraUTINO  UXATIOH  *A’ 
USAFnAC,  ASBSVILLB  HC 


DEW  POINT  TBIPBRA'IintB  SUHMARI 
FROH  HOURLy  OBSERVATIONS 


STATION  NUHBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLOMAN  AFB /ALAMOGORDO  RM  PERICX)  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST 

TO  UTC:  ♦  7 

HORTH: 

NOV 

BOURS  1 
LST  { 

1  MEAN 

9TA1IDARD 

t-/IATIOII 

TOTAL 

OBS 

HSAIf  NUMBER 

LK  27 

OP  HOURS 

GE  37 

WITH 

LB  55 

TEMPERATURES  DEG  F 

6E  65 

TOTAL 

HOURS 

LO-02 

26.9 

10.235 

900 

449 

145 

899 

0 

900 

03-05 

26.2 

10.248 

900 

48-’ 

136 

900 

0 

900 

06-08 

26.4 

10.231 

900 

490 

151 

900 

0 

900 

09-11 

29.6 

10.145 

897 

383 

229 

896 

0 

897 

12-14 

28.6 

10.135 

900 

421 

189 

698 

0 

900 

15-17 

27.9 

10.077 

900 

437 

173 

896 

0 

900 

18-20 

28.0 

10.229 

900 

415 

172 

899 

0 

900 

21-23 

27.3 

10.094 

900 

450 

157 

900 

0 

900 

ALL 

acxma 

27.6 

10.247 

7197 

3532 

1352 

7190 

0 

7197 

NoirrH: 

DEC 

00-02 

22.2 

10.335 

930 

663 

73 

930 

0 

929 

03-05 

21.4 

10.300 

930 

683 

5B 

930 

0 

929 

C3-08 

21.3 

10.294 

930 

687 

58 

930 

0 

929 

09-11 

25.1 

9.797 

930 

536 

89 

930 

0 

929 

12-14 

25.8 

10.156 

929 

518 

121 

929 

0 

929 

15-17 

25.3 

10.455 

930 

537 

114 

930 

0 

929 

18-20 

24.4 

10.266 

929 

546 

94 

929 

0 

929 

21-23 

22.9 

10.293 

930 

619 

78 

930 

0 

929 

ALL 

BOOKS 

23.6 

10.394 

7438 

4789 

685 

7438 

0 

7438 

E  -  5  -  3  -  6 
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OPBBATIIIG  LOCKTIOH  ’A’ 
U3AF8IAC,  ASBBVXLLB  RC 


DEW  FOIHT  TratPERATURE  SIMURY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGOROO  HM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 


LST  TO  OTC:  +  7 

MONTH 

:  ALL 

HOURS 

LST 

HEAR 

SOSUIDARD 

DEVIATIOII 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER  OP  HOURS  WITH  T04PERATURES 

LB  27  GB  37  LE  55  GE  65 

DEG  F  TOTAL 

HOURS 

00-02 

34.7 

15.268 

10956 

4082 

4746 

9663 

36 

10956 

03-05 

34.2 

15.265 

10956 

4233 

4652 

9765 

26 

10956 

06-08 

35.1 

15.394 

10955 

3987 

4881 

9594 

42 

10955 

09-11 

37.2 

14.602 

10951 

3291 

5327 

9370 

57 

10951 

12-14 

36.2 

14.152 

10953 

3475 

5064 

9730 

28 

10953 

15-17 

35.1 

13.992 

10953 

3720 

4768 

10000 

34 

10953 

18-20 

35.0 

14.402 

10950 

3722 

4735 

9852 

45 

10950 

21-23 

34.9 

15.012 

10951 

3979 

4769 

9686 

45 

10951 

ALL 

HOURS 

35.3 

14.796 

87625 

30489 

38962 

77680 

315 

87625 

E  -  5  -  3  -  7 
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OPERMTHIG  UXATIGH  *A" 
USAPBIAC,  ASHEVILLE  EC 


CUMULATIVE  PBRCEETAGB  FPEQUBRCY  OF  OCCUEREHCE  OP  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIOES 


BtKtim  miMBSR: 

747320 

STATIOE  HAKE: 

LST  TO  UTC:  + 

BOLLOMAH  AFB /ALAMOGORDO  EM 
7 

PERIOD  OF  RECORD: 

MONTH:  JAN 

HOV  81  -  OCT  91 

HOURS 

Lsr 

10% 

20% 

RELATIVE  HIMIDITY  GREATER  THAR 

30%  40%  50%  60% 

OR  EQUAL  TO 
70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

99.1 

97.6 

89.9 

74.3 

52.4 

28.9 

13.0 

4.3 

60.5 

930 

03-05 

100.0 

99.8 

98.0 

92.6 

79.6 

60.6 

36.7 

17.1 

6.5 

63.8 

930 

06-08 

100.0 

99.6 

98.6 

93.7 

82.7 

62.8 

39.5 

19.8 

5.5 

64.9 

9-  ^ 

09-11 

99.9 

98.0 

90.3 

72.9 

52.6 

33.2 

17.7 

8.8 

1.9 

52.1 

930 

12-14 

99.2 

90.4 

69.9 

43.9 

23.6 

13.1 

6.5 

2.5 

.3 

39.5 

929 

15-17 

98.9 

83.7 

60.6 

33.9 

20.1 

11.5 

4.8 

.6 

36.0 

929 

18-20 

100.0 

97.4 

85.5 

66.5 

44.8 

29.1 

15.4 

4.4 

.6 

48,8 

929 

21-23 

99.9 

98.5 

93.9 

80.6 

60.7 

40.4 

23.6 

10.0 

2.2 

55.5 

929 

ALL 

HOURS 

99.7 

95.8 

86.8 

71.8 

54.8 

37.9 

21.6 

9.5 

2.7 

52.6 

7436 

MOETB:  FEB 


00-02 

100.0 

98.0 

89.5 

74.5 

56.3 

40.2 

22.6 

12.3 

3.4 

54.2 

846 

03-05 

100.0 

99.2 

92.4 

83.5 

66.1 

47.3 

27.8 

13.6 

5.6 

58.0 

846 

06-08 

100.0 

99.3 

94.7 

86.2 

72.1 

50.5 

33.1 

14.7 

6-7 

60.3 

846 

09-11 

100.0 

93.0 

77.0 

57.5 

38.3 

25.4 

14.4 

7.2 

2.6 

46.3 

845 

12-14 

99.8 

78.1 

49.8 

30.5 

18.1 

10.5 

7.8 

3.3 

.4 

34.2 

846 

15-17 

99.1 

68.4 

36.3 

21.7 

13.1 

10.2 

6.0 

3.3 

.6 

30.3 

846 

18-20 

100.0 

87.2 

63.1 

40.7 

26.1 

17.6 

11.5 

5.6 

1.3 

39.9 

846 

21-23 

100.0 

96.3 

83.8 

62.9 

43.1 

28.4 

17.5 

8.3 

2.7 

49.0 

846 

ALL 

HOURS 

99.9 

90.0 

73.3 

57.2 

41.7 

28.8 

17.6 

8.5 

2.9 

46.5 

6767 

B  >  6  *  1 
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OPERMnilG  LOCATIOII  "A* 
USAFBmC,  ASHEVILLE  EC 


CUHUIATIVB  PERCBIfTAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 


snmon  himber: 

747320 

STATION 

LST  TO 

NAME: 

UTC:  + 

HQLLOHAN  AFB/ALAHOOOROO  NM 

7 

PERIOD 

MONTH: 

OP 

MAR 

RECORD: 

NOV  81  -  OCT  91 

HOURS 

LST 

10% 

20% 

RELATIVE  HUMIDITir  GREATER  THAR 

30%  40%  50%  60% 

OR  EQUAL  TO 

70%  80%  90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

95.9 

77.8 

52.3 

33.4 

18.2 

9.1 

3.9 

.6 

43.6 

930 

03-05 

100.0 

98.3 

88.3 

66.1 

45.8 

26.7 

13.1 

5.5 

.6 

49.0 

930 

06-08 

100.0 

98.7 

87.6 

68.4 

48.0 

28.5 

13.9 

5.2 

.3 

49.5 

930 

09-11 

100.0 

81.8 

54.8 

30.8 

16.2 

9.1 

5.1 

2.3 

34.4 

930 

12-14 

97.8 

56.3 

26.4 

13.3 

8.1 

4.5 

1.5 

.6 

.1 

25.1 

929 

15-17 

96.6 

42.4 

18.2 

9.0 

5.3 

2.4 

.8 

.1 

21.5 

930 

18-20 

99.4 

63.2 

33.9 

18.1 

9.4 

4.9 

2.6 

1.0 

.1 

27.6 

930 

21-23 

99.8 

88.1 

60.5 

36.1 

19.9 

11.2 

5.6 

1.6 

.4 

36.7 

930 

ALL 

HOURS 

99.2 

78.1 

55.9 

36.8 

23.3 

13.2 

6.5 

2.5 

.3 

35.9 

7439 

MONTH:  APR 


00-02 

99.8 

86.4 

59.2 

35.3 

19.7 

9.8 

5.0 

2.6 

.7 

36.3 

900 

03-05 

100.0 

92.8 

73.4 

50.3 

29.2 

15.6 

7.2 

3.7 

.6 

41.7 

900 

06-08 

100.0 

92.4 

67.6 

44.7 

25.3 

14.3 

6.7 

3.6 

.7 

39.9 

900 

09-11 

98.2 

65.9 

36.0 

16.9 

7.7 

4.2 

2.8 

1.8 

.2 

27.8 

900 

12-14 

95.4 

42.7 

17.9 

7.0 

4.2 

2.7 

2.0 

1.2 

.2 

21.5 

900 

15-17 

95.3 

33.0 

11.8 

6.8 

3.2 

2.1 

1.6 

.8 

.4 

19.4 

900 

18-20 

97.7 

49.7 

24.4 

10.3 

5.9 

3.3 

2.4 

1.6 

.6 

23.6 

900 

21-23 

99.4 

75.9 

45.6 

24.2 

11.3 

6.1 

2.9 

1.6 

.6 

31.1 

900 

ALL 

HOURS 

98.2 

67.3 

42.0 

24.4 

13.3 

7.3 

3.8 

2.1 

.5 

30.2 

7200 

B  -  6  -  2 
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GPBRATIIIG  UyCKTlCm  *A" 
USAFBIAC,  ASHBVILLB  NC 


CUMULATIVB  PBRCEHTAGB  FBBQUBHCY  OP  OCCUSRENCB  OF  RELATIVE  HIMIOITY 
PROM  HOURLY  OBSSRVATIOMS 


SXKTIOII  inmBBR: 

747320 

STATIOII  RAMS: 

LST  TO  UTCs  + 

HOLLOMAN  AFB/ALAMOOORDO  m 

1 

PERIOD  OF  RECORD: 

MONTH:  MAY 

HOW  81  -  OCT  91 

HOURS 

LST 

10% 

20% 

RRLATIVB  HUMIDiry  GREATER  1BAR  OR  EQUAL 
30%  40%  50%  60%  70% 

TO 

80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

99.9 

85.9 

55.7 

35.9 

21.2 

12.9 

5.4 

2.3 

1.0 

36.2 

930 

03-05 

100.0 

93.3 

68.8 

48.8 

29.8 

18.4 

9.2 

3.7 

1.0 

41.7 

930 

06-08 

100.0 

87.6 

60.5 

40.8 

24.7 

13.3 

6.8 

2.5 

.6 

38.2 

930 

09-11 

99.6 

60.5 

35.1 

16.5 

6.0 

3.4 

1.2 

1.0 

.3 

26.6 

930 

12-14 

98.4 

39.4 

15.7 

4.7 

1.8 

.9 

.8 

.2 

20.1 

930 

15-17 

97.5 

30.8 

10.5 

5.6 

3.4 

2.3 

1.3 

.5 

.1 

18.8 

930 

18-20 

99.0 

42.9 

19.6 

9.6 

5.3 

3.1 

1.5 

1.0 

.2 

22.1 

930 

21-23 

100.0 

68.4 

40.4 

21.3 

13.1 

6.3 

2.9 

1.4 

.4 

29.8 

930 

ALL 

HOURS 

99.3 

63.6 

38.3 

22.9 

13.2 

7.6 

3.6 

1.6 

.5 

29.2 

7440 

MDITB:  JUH 

00-02 

99.8 

88.8 

63.1 

43.6 

28.4 

17.4 

8.3 

2.7 

l.d 

39.7 

900 

03-05 

100.0 

95.0 

76.9 

57.6 

39.3 

25.0 

12.6 

4.8 

2.2 

45.8 

900 

06-08 

100.0 

91.6 

74.0 

51.2 

32.1 

17.9 

8.1 

3.0 

1.6 

42.4 

900 

09-11 

99.3 

71.6 

45.9 

24.4 

12.5 

6.3 

1.6 

1.1 

.6 

30.4 

899 

12-14 

99.6 

49.4 

23.2 

10.2 

5.4 

2.7 

1.8 

.8 

.2 

23.3 

900 

15-17 

99.4 

40.9 

19.2 

8.7 

4.6 

2.0 

1.2 

.8 

.4 

21.3 

900 

18-20 

99.7 

49.7 

27.1 

16.3 

8.9 

3.6 

1.9 

.7 

.3 

24.7 

900 

21-23 

99.2 

73.0 

47.0 

29.4 

19.4 

10.1 

4.7 

1.9 

.7 

32.8 

900 

ALL 

HOURS 

99.6 

70.0 

47.1 

30.2 

18.8 

10.6 

5.0 

2.0 

1.0 

32.5 

7199 
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OPERATIHO  LOCMriOM  *A* 
USAFETAC,  ASHEVIUf  HC 


CUMULATIVE  PBRCERTAGB  FRBQUEBCY  OP  OCCUHHEHCB  OF  RBLATIVB  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  CSSBRVATIOHS 


STATICXI  HUMBER: 

747320 

STAT1O0 

LST  TO 

HAKE: 

IfTC:  ♦ 

eOLLOMAH  AFB/ALAMOOC8U»  MM 
7 

PERIOD  OP  RBCX)RD: 

MONTH:  JIJL 

MOV  81  -  OCT  91 

BGURS 

LST 

10% 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAR 

30%  40%  50%  60% 

OR  EQUAL  TO 
70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

97.8 

92.6 

74.0 

52.0 

33.8 

20.6 

9.6 

2.3 

52.9 

930 

03-05 

100.0 

98.5 

97.0 

88.9 

66.6 

44.4 

29.1 

15.7 

6*5 

59.1 

930 

06-08 

100.0 

97.6 

95.8 

82.9 

58.5 

38.5 

22.4 

10.5 

4.0 

55.4 

930 

09-11 

100.0 

95.4 

80.5 

46.7 

21.7 

8.9 

3.7 

.9 

.3 

40.2 

930 

12-14 

100.0 

86.7 

53.0 

21.1 

7.5 

2.8 

1.0 

.2 

.1 

31.5 

930 

15-17 

100.0 

78.8 

42.8 

20.9 

10.1 

4.9 

1.5 

.1 

.1 

30.2 

930 

18-20 

100.0 

87.1 

60.6 

34.6 

20.4 

9.6 

4.4 

1.3 

.3 

36.1 

930 

21-23 

100.0 

96.3 

82.6 

60.0 

39.7 

23.3 

12.3 

5.3 

1.6 

46.5 

930 

ALL 

HOURS 

100.0 

92.3 

75.6 

53.6 

34.6 

20.8 

11.9 

5.4 

1.9 

44.0 

7440 

MOCriH:  AUG 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

95.1 

78.8 

55.1 

31.9 

12.9 

5.8 

62.3 

930 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

99.2 

92.5 

71.2 

44.9 

21.7 

8.3 

67.9 

930 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

97.3 

87.2 

63.0 

38.7 

16.6 

7.3 

65.3 

930 

09-11 

100.0 

99.6 

95.4 

72.3 

39.8 

19.7 

7.8 

2.7 

1.4 

48.3 

930 

12-14 

100.0 

97.7 

74.9 

36.7 

13.3 

5.6 

1.6 

.6 

.4 

37.5 

930 

15-17 

100.0 

95.2 

62.0 

30.4 

14.2 

7.2 

3.3 

.9 

.3 

35.8 

930 

18-20 

100.0 

97.8 

81.2 

54.4 

28.4 

14.0 

8.1 

2.8 

1.2 

43.3 

930 

21-23 

100.0 

100.0 

97.3 

83.3 

61.4 

35.1 

18.0 

6.6 

2.6 

54.7 

930 

ALL 

nifflS 

100.0 

90.8 

88.9 

71.1 

51.9 

33.8 

19.3 

8.1 

3.4 

51.9 

7440 
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opsRxrniG  ux»Tic«  *A’ 

mAFKOC,  ASHEVILLB  HC 


CUMULKtIVE  FERCSNIAGB  FRBQUEDCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  BUMIDITy 
FROM  BOURLY  OBSERVAnORS 


SIATIOII  NUMBER: 

747320 

STATION  NAME: 

LST  TO  UTC:  + 

HOLLOMAN  AFB/ALANOOORDO  m 
7 

PERIOD  RECORD: 

MONTH:  SEP 

NOV  81  -  OCT  91 

BCXIRS 

LST 

1  10% 

20% 

RELATIVE  BtMIDirV  GREATER  THAR 

30%  40%  50%  60% 

OR  EQUAL  TO 
70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

99.7 

92.2 

74.0 

50.6 

31.6 

15.8 

5.9 

61.4 

900 

03-05 

100.0 

100.0 

99.9 

96.9 

87.6 

66.4 

42.1 

23.4 

10.3 

67.1 

900 

06-08 

100.0 

100.0 

99.8 

95.8 

83.8 

61.1 

38.8 

22.8 

9.0 

65.6 

900 

09-11 

100.0 

99.0 

90.2 

64.9 

42.4 

23.2 

10.6 

4.0 

1.8 

48.0 

900 

12-14 

100.0 

92.4 

62.2 

34.7 

16.9 

8.1 

3.2 

1.1 

.4 

36.5 

900 

15-17 

100.0 

86.3 

48.8 

27.6 

15.0 

8.2 

3.2 

1.8 

.3 

33.8 

899 

18-20 

100.0 

96.4 

78.0 

50.2 

32.0 

19.4 

10.8 

5.3 

1.6 

43.8 

899 

21-23 

100.0 

99.9 

96.1 

79.1 

53.1 

34.9 

22.5 

9.7 

3.2 

54.2 

899 

ALL 

BOORS 

100.0 

96.8 

84.3 

67.7 

50.6 

34.0 

20.3 

10.5 

4.1 

51.3 

7197 

MONTH:  OCT 

00-02 

100.0 

99.7 

96.8 

86.6 

68.8 

49.9 

34.1 

21.7 

7.4 

61.0 

930 

03-05 

100.0 

99.8 

98.2 

93.5 

82.9 

60.6 

39.1 

26.1 

10.3 

65.5 

930 

06-08 

100.0 

99.9 

98.7 

92.5 

79.4 

58.7 

37.5 

23.9 

8.4 

64.5 

929 

09-11 

100.0 

96.9 

83.0 

59.5 

36.7 

22.3 

11.8 

5.5 

1.0 

46.3 

930 

12-14 

99.5 

84.3 

55.2 

28.8 

15.4 

9.9 

5.2 

2.5 

.9 

34.8 

930 

15-17 

99.1 

76.4 

42.1 

23.8 

14.5 

9.0 

5,3 

2.9 

.8 

31.8 

929 

18-20 

100.0 

94.9 

75.7 

50.3 

32.5 

22.2 

14.3 

7.6 

1.7 

44.3 

927 

21-23 

100.0 

99.2 

91.0 

74.0 

51.2 

36.8 

25.9 

13.5 

4.0 

54.1 

927 

ALL 

BOURS 

99.8 

93.9 

80.1 

63.6 

47.7 

33.7 

21,6 

13.0 

4.3 

50.3 

7432 
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CVBRATIin  LOCKFION  ’A’ 
OSAFBTAC,  ASBBVILI,B  HC 


CUMULATIVE  PERCBHTAGE  FEEQUERCy  CF  OCCURRENCE  CF  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  HOURLy  OBSERVATIONS 

STATIOH  NUMBER:  747320  STATICM  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOOCRDO  HM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LSI  TO  UTC:  +  7  MONTH:  NOV 


HOURS 

LST 

lot 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN  CR  EQUAL  TO 
30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

MEAN 

TCTTAL  OBS 

00-02 

100.0 

99.3 

93.6 

75.7 

53.9 

40.0 

24.4 

9.8 

1.4 

54.3 

900 

03-05 

100.0 

99.8 

96.3 

83.2 

62.0 

46.3 

29.4 

13.3 

2.2 

57.7 

900 

06-08 

100.0 

99.8 

97.1 

83.8 

64.3 

46.7 

30.7 

14.4 

2.4 

58.6 

900 

09-11 

100.0 

95.1 

74.1 

49.6 

33.4 

21.7 

12.7 

5.0 

1.3 

43.8 

897 

12-14 

99.4 

76.8 

45.4 

26.2 

13.8 

8.1 

5.6 

3.0 

.6 

32.4 

900 

15-17 

99.8 

73.6 

41.2 

24.2 

12.2 

8.1 

5.2 

2.8 

1.0 

31.2 

900 

18-20 

100.0 

94.8 

72.6 

48.0 

31.6 

19.8 

9.9 

4.9 

.8 

42.8 

900 

21-23 

100.0 

98.9 

86.4 

65.1 

45.8 

29.8 

17.6 

7.8 

.6 

49.8 

900 

ALL 

HOURS 

99.9 

92.2 

75.9 

57.0 

39.6 

27.6 

16.9 

7.6 

1.3 

46.3 

7197 

MONTH:  DEC 

00-02 

100.0 

99.8 

96.1 

87.7 

71.1 

54.9 

33.3 

16.6 

2.8 

60.7 

930 

03-05 

100.0 

99.9 

97.7 

91.6 

76-2 

60.8 

39.7 

19.0 

3.5 

63.4 

930 

06-08 

100.0 

99.9 

98.0 

92.7 

80.0 

65.4 

43.3 

20.4 

4.3 

65.1 

930 

09-11 

100.0 

98.3 

88.3 

71.7 

53.3 

37.8 

24.3 

12.6 

2.8 

53.4 

930 

12-14 

99.8 

87.8 

65.8 

45.0 

30.5 

22.1 

13.5 

5.8 

1.1 

41.7 

929 

15-17 

99.4 

85.2 

59.8 

42.3 

29.5 

20.8 

12.3 

4.6 

1.4 

40.0 

930 

18-20 

100.0 

97.2 

83.1 

70.1 

54.5 

34.8 

23.3 

10.4 

1.0 

52.0 

929 

21-23 

100.0 

98.7 

91.7 

78.8 

65.1 

45.6 

28.5 

13.1 

1.9 

56.9 

930 

ALL 

HOURS 

99.9 

95.8 

85.1 

72.5 

57.5 

42.8 

27.3 

12.8 

2.4 

54.2 

7438 

E  -  6  - 
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OPOUTma  UJCATIOH  *A* 
UBAFBnC,  MtHBYILLB  HC 


OMULATIVE  PSDCBRTAGB  FRBQirEIfn  OP  OCCUKRENCB  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  BDURLY  OBSBRVATianS 

8EMM0II  HUMBER:  747320  STATIOR  RAMS:  BOLLOMAR  AFB /ALAMOGORDO  m  PERIOD  OF  RBCOU):  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  *  7  MONTH:  ALL 


HOURS  I  RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO 


LST  { 

1  10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

95.9 

85.2 

70.3 

52.7 

36.3 

21.3 

10.3 

3.1 

52.0 

10956 

03-05 

100.0 

98.0 

90.6 

79.4 

63.2 

45.3 

27.6 

14.0 

4.8 

56.7 

10956 

06-08 

100.0 

97.2 

89.4 

77.5 

61.5 

43.4 

26.6 

13.1 

4.2 

55.8 

10955 

09-11 

99.8 

87.9 

71.0 

48.7 

30.1 

17.9 

9.5 

4.4 

1.2 

41.5 

10951 

12-14 

99.1 

73.6 

46.7 

25.2 

13.2 

7.6 

4.2 

1.8 

.4 

31.5 

10953 

15-17 

98.8 

66.3 

37.9 

21.3 

12.1 

7.4 

3.9 

1.6 

.5 

29.2 

10953 

ia-20 

99.6 

79.9 

58.8 

39.2 

25.0 

15.1 

8.8 

3.9 

.8 

37.4 

10950 

21-23 

99.9 

91.1 

76.4 

58.0 

40.4 

25.7 

15.2 

6.7 

1.7 

46.0 

10951 

ALL 

HOURS 

99.6 

86.2 

69.5 

52.4 

37.3 

24.9 

14.6 

7.0 

2.1 

43.8 

87625 
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PART  F 


PRESSURE  SUMARIES 

ALL  PRESSURE  DATA  IR  PART  F  IS  TAKER  FROM  ROURLT  OBSERVATIOHS .  IT  IS  SUMHARI2SD: 

-  RT  EIGRT  3-HOUR  STARDARD  SYHOPTIC  REPORTIRQ  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH 
(ALL  TEARS  COMBIREO)  . 

-  BY  MORTB  (ALL  TEARS  ARD  ALL  HOURS  OOHBIRED). 

-  BT  TEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

SEA  LEVEL  PRESSURE. 

IR  MILLIBARS,  TABLES  GIVE  MEANS,  STANDARD  OEVIATIORS,  AND  TOTAL  OBSERVATION 
COURTS.  THIS  SUMttRY  IS  ROT  AVAILABLE  rCR  METAR  REFCHtTlNG  SITES. 

ALTIMETER  SETTIRG. 

IR  INCHES  OF  MERCURY  (BG),  TABLES  GIVE  MEANS,  STARDARD  DEVIATIONS,  AND 
TOTAL  OBSERVATION  COURTS. 

STATIOR  PRESSURE. 

IR  IRCHBS  OF  MERCURY  (BG),  TABLES  GIVE  HEARS,  STANDARD  DEVIATIONS  AND 
TOTAL  OBSERVATIOR  COUNTS. 


PRESSURE  CORVERSIORS  ARE:  1  MILLIBAR  •  0.02953  INCHES  OF  MERCURY  (HO). 


F  -  1  -  2 
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OPKIUnin  LOCATIOH  'A* 
U8APRAC,  ASHBVILLB  RC 


SEA  LEVEL  PEESSURE  IR  MILLIBARS 
FROM  BOURLT  CSSERVATIORS 


STATIOH  mJMBER:  747320  STATION  RAME:  BaLLOKAH  AFB/ALAMOOONDO  RM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  +  7 


BOURS 

(lOT) 

STATS 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUR 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

ROV 

DEC 

ANN 

0200 

HEAR 

SD 

TOT  OBS 

1019.4 

6.363 

310 

1016.4 

6.300 

282 

1012.7 

6. 362 

310 

1011.2 

5.311 

300 

1009.6 

4.167 

310 

1009.7 

3.489 

300 

1012.6 

3.090 

310 

1013.5 

2.715 

310 

1013.6 

3.990 

300 

1015.5 

4.589 

310 

1016.4 

6.058 

300 

1018.7 

6.999 

310 

1014.1 

6.005 

3652 

0500 

MBAB 

SD 

TOT  OBS 

1019.5 

6.388 

310 

1016.6 

6.372 

282 

1013.1 

6.450 

310 

1011.9 

5.317 

300 

1010.7 

4.222 

310 

1010.9 

3.399 

300 

1013.4 

3.018 

310 

1014.1 

2.659 

310 

1014.4 

3.996 

300 

1016.2 

4.641 

310 

1016.9 

5.996 

300 

1018.9 

6.967 

309 

1014.7 

5.873 

3651 

0800 

KBAR 

SD 

TOT  OBS 

1021.6 

6.445 

309 

1018.8 

6.449 

282 

1014.9 

6.724 

310 

1013.4 

5.362 

300 

1011.9 

4.215 

310 

1012.1 

3.358 

300 

1014.6 

2.971 

310 

1015.4 

2.571 

310 

1015.9 

3.957 

300 

1018.1 

4.723 

310 

1018.8 

6.179 

300 

1021.0 

7.129 

310 

1016.4 

6.091 

3651 

1100 

HEAR 

SD 

TCT  OBS 

1021.4 

6.244 

310 

1018.4 

6.418 

282 

1014.3 

6.685 

310 

1012.8 

5.467 

300 

1011.2 

4.147 

310 

1011.3 

3.392 

300 

1013.7 

2.931 

310 

1014.8 

2.630 

310 

1015.2 

3.901 

300 

1017.2 

4.795 

310 

1018.1 

6.086 

300 

1020.7 

7.002 

309 

1015.7 

6.129 

3651 

1400 

HKAR 

SD 

TOT  OBS 

1016. 0 
6.173 
310 

1015.3 

6.208 

282 

1011.4 

6.535 

310 

1010.2 

5.487 

300 

1008.9 

4.081 

310 

1009.1 

3.330 

300 

1011.5 

2.927 

310 

1012.4 

2.713 

309 

1012.7 

3.860 

300 

1014.3 

4.694 

310 

1015.0 

5.975 

300 

1017.5 

6.902 

310 

1013.0 

5.877 

3651 

1700 

HEAR 

SO 

TOT  OBS 

1017.9 

6.127 

310 

1014.8 

6.157 

282 

1010.6 

6.285 

310 

1009.0 

5.396 

300 

1007.5 

4.178 

310 

1007.7 

3.486 

300 

1010.2 

2.976 

310 

1011.3 

2.762 

310 

1011.8 

3.875 

300 

1013.8 

4.643 

309 

1015.1 

5.916 

300 

1017.8 

6.751 

310 

1012.3 

6.120 

3651 

2000 

KBAR 

SD 

TCT  OBS 

1019.9 

6.265 

310 

1016-7 

6.153 

282 

1012.1 

6.191 

310 

1010.1 

5.216 

300 

1008.2 

4.263 

310 

1008.3 

3.568 

300 

1011.2 

3.184 

310 

1012.5 

2.733 

310 

1013.2 

3.923 

300 

1015.4 

4.652 

309 

1016.8 

6.043 

300 

1019.6 

6.920 

310 

1013.7 

6.387 

3651 

2300 

KBAR 

SD 

TOT  OBS 

1019.7 

6.334 

310 

1016.8 

6.186 

282 

1012.7 

6.236 

309 

1011.1 

5.147 

299 

1009.5 

4.137 

310 

1009.8 

3.631 

300 

1012.8 

3-132 

310 

1013.6 

2.746 

310 

1013.7 

3.9B8 

300 

1015.5 

4.655 

309 

1016.7 

6.095 

300 

1019.4 

6.927 

309 

1014.3 

6.075 

3648 

ALL 

BOURS 

HEAR 

SD 

TCT  OBS 

1019.7 

6.420 

2479 

1016.7 

6.412 

2256 

1012.7 

6.573 

2479 

1011.2 

5,513 

2399 

1009.7 

4.409 

2480 

1009.9 

3.738 

2400 

1012.5 

3.319 

2480 

1013.4 

2.968 

2479 

1013.8 

4.131 

2400 

1015.7 

4.856 

2477 

1016.7 

6.166 

2400 

1019.2 

7.049 

2477 

1014.3 

6.202 

29206 
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OPBRATIRG  lOCATIOH  'A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


ALTIMETER  SETTING  IN  INCHES 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747320 

STATION 

LST  TO 

1  NAME: 

UTC:  + 

BOLLOHAH  AFB/ALAMOGORDO 
7 

RM 

PERIOD  OF 

RBCX>RD: 

NOV  61 

-  OCT 

91 

HOURS 

(L8T) 

smrs 

JAN 

FEB 

HAB 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

0200 

MSAH 

30.12 

30.07 

29.99 

29.98 

29.97 

30.00 

30.09 

30.11 

30.09 

30.11 

30.08 

30.11 

30.06 

SD 

-167 

.166 

.170 

.137 

.112 

.094 

.080 

.072 

.105 

.124 

.156 

.181 

.146 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

0500 

HEAR 

30.12 

30.07 

29.99 

29.99 

29.99 

30.03 

30.11 

30.12 

30.11 

30.12 

30.09 

30.10 

30.07 

SD 

.168 

.169 

.173 

.138 

.112 

.090 

.078 

.072 

.105 

.126 

.155 

.182 

.145 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

309 

300 

310 

3651 

0800 

tlEAN 

30.16 

30.11 

30.04 

30.04 

30.03 

30,07 

30.14 

30.16 

30.14 

30.16 

30.13 

30.14 

30.11 

SD 

-167 

.171 

.180 

-142 

.114 

.091 

.077 

.070 

.105 

.128 

.159 

.183 

.146 

TOT  OBS 

309 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

309 

300 

310 

3650 

1100 

MEAN 

30.17 

30.12 

30.03 

30.03 

30.01 

30.05 

30.12 

30.14 

30.13 

30.15 

30.13 

30.15 

30.10 

SD 

.165 

.172 

.182 

.146 

.113 

.091 

.075 

.069 

.103 

.130 

.159 

.183 

.148 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

1400 

HEAR 

30.08 

30.03 

29.95 

29.95 

29.95 

29.98 

30.06 

30.08 

30.06 

30.07 

30.04 

30.07 

30.03 

SD 

.163 

.167 

.178 

.146 

.110 

.089 

.075 

.071 

.101 

.129 

.157 

.180 

.145 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

299 

310 

300 

310 

310 

300 

309 

300 

310 

3650 

1700 

KKAII 

30.07 

30.01 

29.92 

29.91 

29.90 

29.94 

30.01 

30.04 

30.03 

30.05 

30.03 

30.07 

30.00 

SD 

.163 

.165 

.171 

.143 

.111 

.092 

.076 

.072 

.101 

.127 

.155 

.176 

.147 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

309 

300 

310 

3651 

2000 

MSAH 

30.11 

30.09 

29.96 

29.94 

29.92 

29.96 

30.05 

30.07 

30.06 

30.08 

30,07 

30.10 

30.03 

SD 

.163 

.161 

.165 

.136 

.113 

.094 

.081 

.072 

.102 

.125 

.155 

.177 

.147 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

309 

300 

310 

3651 

2300 

MBAH 

30.12 

30.07 

29.99 

29.98 

29.97 

30.00 

30.09 

30.11 

30.09 

30.10 

30.08 

30.12 

30.06 

SD 

.167 

.163 

.167 

.133 

.110 

.097 

.081 

.073 

.105 

.126 

.157 

.177 

.146 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

309 

300 

308 

3649 

ALL 

MEAN 

30.12 

30.06 

29.99 

29.98 

29.97 

30.00 

30.08 

30.10 

30.09 

30.10 

30.08 

30.11 

30.06 

HOURS 

SD 

.168 

.170 

.177 

.146 

.119 

.101 

.087 

.080 

.109 

.132 

.160 

.182 

.150 

TOT  OBS 

2479 

2256 

2480 

2399 

2480 

2400 

2480 

2480 

2400 

2474 

2400 

2478 

29206 
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OPERATHO  LOCATIOH  ’A’ 
USAFRAC,  ASBBVILLB  IIC 


STATIOR  PRESSURE  IN  INCHES 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  NUMBER:  747320 

STATION 

LST  TO 

NAME: 

UTC:  + 

HOLLOMAN  AFB/ALAMOOC»UX3  NM 

7 

PERIOD  OP 

RECORD: 

NOV  81 

-  OCT 

91 

aOURS 

(LOT) 

STKTS 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

0200 

KBMI 

25.92 

25.87 

25.81 

25.80 

25.79 

25.82 

25.90 

25.91 

25.90 

25.91 

25.89 

25.91 

25.87 

SO 

.148 

.147 

.150 

.121 

.099 

.083 

.071 

.064 

.093 

.110 

.138 

.161 

.129 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

0500 

MEAN 

25.92 

25.87 

25.81 

25.81 

25.81 

25.84 

25.91 

25.92 

25.91 

25.92 

25.89 

25.91 

25.88 

SO 

.149 

.149 

.153 

.122 

.099 

.080 

.070 

.063 

.093 

.111 

.138 

.161 

.128 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

309 

300 

310 

3651 

0800 

MEAN 

25.95 

25.91 

25.85 

25.85 

25.84 

25.88 

25.94 

25.95 

25.94 

25.96 

25.93 

25.94 

25.91 

SO 

.148 

.152 

.159 

.126 

.101 

.081 

.069 

.062 

.093 

.113 

.140 

.162 

.129 

TOT  OBS 

309 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

309 

300 

310 

3650 

1100 

KEAN 

25.97 

25.92 

25.85 

25.84 

25.83 

25.86 

25.93 

25.94 

25.94 

25.95 

25.93 

25.95 

25.91 

SD 

.146 

.153 

.161 

.130 

.100 

.081 

.067 

.062 

.091 

.115 

.141 

.162 

.131 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

1400 

MEAN 

25.69 

25.84 

25.77 

25.77 

25.77 

25.80 

25.87 

25.89 

25.87 

25.88 

25.85 

25.88 

25.84 

SD 

.145 

.148 

.158 

.129 

.098 

.079 

.066 

.063 

.089 

.114 

.139 

.159 

.129 

■rcrr  obs 

310 

262 

310 

299 

310 

300 

310 

310 

300 

309 

300 

310 

3650 

1700 

MEAN 

25.88 

25.83 

25.75 

25.74 

25.73 

25.76 

25.83 

25.85 

25.84 

25.86 

25.85 

25.87 

25.81 

SD 

.144 

.146 

.151 

.127 

.098 

.081 

.067 

.064 

.089 

.112 

.137 

.156 

.130 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

309 

300 

310 

3651 

2000 

HBAN 

25.91 

25.86 

25.78 

25.76 

25.75 

25.78 

25.86 

25.88 

25.87 

25.89 

25.88 

25.90 

25.84 

SD 

.144 

.142 

.146 

.121 

.100 

.084 

-072 

.064 

.091 

.111 

.138 

-157 

,130 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

309 

300 

310 

3651 

2300 

MBMI 

25.92 

25.87 

25.81 

25.80 

25.78 

25.82 

25.90 

25.91 

25.89 

25.91 

25.89 

25.92 

25.87 

SD 

.144 

.149 

.148 

.116 

.095 

.086 

.070 

.066 

.096 

.111 

.143 

.157 

.129 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

307 

300 

310 

3649 

ALL 

MEAN 

25.92 

25.87 

25.80 

25.80 

25.79 

25.82 

25.89 

25.91 

25.90 

25.91 

25.89 

25.91 

25.87 

HOURS 

SD 

.149 

.151 

.157 

.129 

.105 

.090 

.078 

.071 

.097 

.117 

.142 

.161 

.133 

TOT  OBS 

2479 

2256 

2480 

2399 

2480 

2400 

2480 

2480 

2400 

2472 

2400 

2480 

29206 
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PART  G 


CROSSWIHD  SUIMARy 


CROSSWIIID  SWMARIES. 

THESE  ■lABI.BS  ARE  CREATH)  FROM  HOURLY  ADD  SPECIAL  OBSERVATIONS  (INCLUDING 
PEAK  GUST  REMARKS).  THE  TABLES  ARE  SIMURIZED  AS  FOLLOWS: 

-  BY  EIGBT  3-BOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED) . 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  CCMBINED) . 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  THE  HOURS  0600-2000  L3T  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  THE  HOURS  0600-2000  LST  COMBINED). 

THE  TABLES  GIVE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF)  OF  THE  'CROSS-RUNWAY  WIND 
COMPONEHT*  FCHt  THE  WIND  SPEED  CLASSES  SPECIFIED  IN  THE  TABLE  HEADINGS. 

THERE  ARE  TWO  COMPONEHT  CATEGORIES: 

THE  FIRST  COMPONENT  IS  COMPUTED  FROM  THE  REPORTED  WIND  DIRECTION  AND  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  RECORD  OR  RECORD-SPECIAL  OBSERVATIONS. 

THE  SECOND  COMPONENT  IS  COMPUTED  FROM  THE  HIGHEST  REPORTED  WIND 
SPEED  AND  DIRECTION  FROM  ALL  OBSERVATIONS  INCLUDING  REMARKS,  GUSTS, 

AND  SPECIAL  C»SBRVATIOHS. 

OBSERVATION  COUNTS  INCLUDE  CALM  WINDS. 

VARIABLE  WINDS  ARB  CONSIDERED  A  DIRECT  CROSSWIND  IF  THE  SPEED  EQUALS  OR 
EXCEEDS  THE  SPECIFIED  THRESHOLD  WIND  SPEED  VALUE(S). 

A  TOTAL  OBSERVATION  COUNT  IS  INCLUDED. 
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TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

BCXmS 

SPEED  ^3 

GEIO 

6E15 

GB25 

OBS 

GKIO 

6E15 

GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

2.6 

.8 

4650 

2.0 

.6 

7440 

CATEGORY  B 

3.1 

1.3 

.2 

4770 

2.4 

1.0 

.2 

7625 
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OPBIUTIHG  LOCATIOR  'A* 
USAFKTAC,  ASBKVIIXB  HC 


PERCENTAGB  FRBQUEHCY  OP  OCCURBEMCB  OF  CBDSSVnHDS 
FROM  aOURLy  OBSERVATIONS 


MAGNETIC  RUNWAY  BEADING: 


155-335 


STATION  HUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLOHAN  AFB /ALAMOGORDO  HM 

LST  TO  UTC:  ♦  7 


PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 
MONTH:  FEB 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ORLY) 

CATEGORY  B:  BIGBBST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (BOURLIES  *  SPECIALS) 


TIMB  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900 

-  1100 

SPBBD  (RTS) 

GEIO 

G815  GB25  OBS 

GBIO 

GB15 

GB25  OBS 

OBIO 

GE15  GB25  OBS 

GEIO 

0E15 

GE25 

OBS 

aasoosa  a 

.6 

846 

.7 

.2 

846 

.9 

846 

3-1 

.8 

.1 

846 

CRTBOOiOr  B 

.9 

.2  880 

1.2 

.7 

909 

.9 

.2  920 

4-0 

2.2 

.4 

908 

TUB  (LST) 

1200 

-  1400 

1500 

-  1700 

1800 

-  2000 

2100 

-  2300 

SPEED  (RTS) 

GEIO 

GEIS 

GB2S 

OBS 

GEIO 

6B15 

GB25 

OBS 

GEIO 

6B15 

GE25 

OBS 

GEIO 

GB15 

GE25  OBS 

CATEGORI  A 

6.4 

1.9 

.1 

846 

6.7 

2.5 

.6 

846 

4.0 

.8 

.1 

846 

1.3 

.2 

846 

CATEGORY  B 

7.5 

3.1 

.7 

908 

7.6 

3.6 

1.2 

897 

4.4 

2.3 

.7 

877 

1.8 

.3 

.1  889 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  RTS 

GBIO 

GE15 

GE25 

OBS 

GEIO 

6E15 

GE25 

OBS 

CATEGCWY  A 

4.2 

1.2 

.2 

4230 

3.0 

.8 

-1 

6768 

CKTBGOBT  B 

4.9 

2.3 

.6 

4510 

3-5 

1.6 

.4 

7188 
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OFERKTIIIG  LOCKTIOM  ’A*  PKHCBiraGE  FRBQUERCY  OF  OCCURREHCB  OF  CROSSWINDS 

USAF8TAC,  ASHBVIU2  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIORS 

mGNETIC  RUNWAY  HRWIH6:  155-335 

STATIOR  RUKBER:  747320  SYAXION  RAMS:  BOLUMMI  AFB/AUMOOQRDO  HM  PBRIOO  OF  RECORD:  ROY  81  -  OCT  91 

LSI  TO  UTC;  +  7  MONTH:  MAR 


CATBOORY  A:  ARY  CEILING  CRl  VISIBILITY  (HOURLY  (»S  ORLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  tTIRDS  REPORTED  HITBIR  THE  HOUR  (BOURLIES  t  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900 

-  1100 

SPEED  (RIS) 

GEIO 

6E15  6B25 

OBS 

6B10 

GB15 

GS2S 

CSS 

GEIO 

6B15  6S25 

OBS 

GEIO 

GBIS 

GE25 

OBS 

CKtBOORY  A 

1.4 

.6 

930 

2.0 

.2 

930 

2.4 

.3 

930 

7.7 

2.3 

.1 

930 

CATBOORT  B 

1.5 

.7 

957 

2.2 

.6 

.1 

948 

2.8 

1.1 

973 

9.7 

5.5 

,9 

972 

TIME  (LET) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100 

-  2300 

SPEED  (RTS) 

GBIO 

OBIS  6B25 

OBS 

6B10 

6E1S 

GE25 

CffiS 

GEIO 

GB15  OE25 

OBS 

GEIO 

6E15 

GE25 

OBS 

CATEOORr  A 

15.7 

5.7  .5 

930 

20.2 

8.1 

.5 

930 

11.2 

3.2  .2 

930 

4.2 

1.5 

930 

CATEOORT  B 

19.4 

11.4  3.7 

958 

23.5 

15.4 

4.7 

953 

11.8 

4.7  .6 

943 

5.1 

2.3 

.2 

937 

TIME  (LSI) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  KTS 

GEIO 

GB15 

OE25 

CBS 

GEIO 

GE15 

6B25 

CBS 

CATEGORY  A 

11.4 

3.9 

.3 

4650 

8.1 

2.7 

.2 

7440 

CATEGORY  B 

13.4 

7.6 

2.0 

4799 

9.5 

5.2 

1.3 

7641 
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OPBHKTIHG  LOCATICH  *A' 
USAFKEAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCEHTAGE  FREQUEHCY  OP  CXXRJRBENCE  CV  CROSSWINDS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  15S-33S 

STATION  NUtffiER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OP  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  APR 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (BOURLIES  SPECIALS) 


TIKE  (LST) 

0000 

-  0200 

0300 

-  0500 

0600 

-  0800 

0900 

-  1100 

SPEED  (KTS) 

GSIO 

GB15 

aE25 

OBS 

GBIO 

GB15 

GE25 

OBS 

GBIO 

GE15 

GE25 

OBS 

GBIO 

6E15 

GE25  OBS 

CSUBOORT  A 

2.3 

.7 

900 

1.6 

.4 

.1 

900 

1.6 

.6 

900 

8.0 

1.8 

.2  900 

aaBoam  b 

2.6 

1.3 

.1 

907 

1.8 

1.2 

.3 

906 

1.6 

.9 

.3 

912 

9.7 

4.5 

.8  914 

TIME  (LST) 

1200 

-  1400 

1500 

-  1700 

1800 

-  2000 

2100 

-  2300 

SPEED  (RTS) 

GBIO 

GS15 

6B25 

OBS 

GBIO 

GB15 

0B25 

OBS 

GEIO 

GB15 

GB25 

OBS 

GBIO 

GB15 

GE2S  OBS 

CATEGORY  A 

15.0 

4.3 

.4 

900 

21.7 

10.6 

.9 

900 

12.9 

4.4 

.1 

900 

3.4 

.6 

900 

CATEGORY  B 

19.0 

11.0 

2.5 

921 

24.3 

15.2 

5.5 

937 

13.4 

6.6 

2.1 

919 

3.8 

1.1 

.2  917 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

BOORS 

8PBBD  RTS 

<S10 

GB15 

6E25 

OBS 

OEIO 

GB15 

GB25 

OBS 

CATEGORY  A 

11.8 

4.3 

.3 

4500 

8.3 

2.9 

.2 

7200 

CATEGOfCt  B 

13.7 

7.7 

2.3 

4603 

9.6 

5.3 

1.5 

7333 
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oFEmsiRQ  ixxuaion  'a* 

UaAFBIAC,  ASHBVHJf  RC 


F8RCERTAGS  FBEQUBICY  OF  OCCURRERCE  OP  CBOSSWIHDS 
FROM  HOURLY  OBSBRVAIIORS 

MACRETIC  RURMAY  BEADING:  155-335 

STATICR  RUMBBR:  747320  STATIOH  RAMS:  BOLLOMAR  AFB/ALAMOGCRUIO  RM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  *  7  MONTH:  NAY 

CATEGORY  A:  ARY  CEILIRG  OR  VISIBILITY  (BOURLY  (»S  ORLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WIRDS  REPORTED  MITHIR  THE  HOUR  (HOURLIES  +  SPECIALS) 


TIME  (LST)  0000  -  0200  0300  -  0500  0600  -  0800  0900  -  1100 


SPEED  (RTS) 

GBIO  OB15  GB25 

OBS 

GBIO  GE15  OB2S  OBS 

GBIO 

GB15  GB25 

OBS 

GBIO 

GE15  GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

.4 

930 

.3 

930 

.9 

930 

5.8 

.6 

930 

CATBOCRY  B 

.6 

953 

.3 

947 

1.1 

.1 

950 

7.7 

2.8  .1 

944 

Tin  (LST) 

1200 

-  1400 

1500 

-  1700 

1800 

-  2000 

2100 

-  2300 

SPBBD  (RTS) 

GBIO 

6E15  I 

0B25 

OBS 

GBIO 

OE15 

SS25 

OBS 

GBIO 

OB15 

GB25 

OBS 

GBIO 

0E15 

0825  OBS 

CKYBOORY  A 

11.9 

1.9 

930 

19.0 

4.4 

.3 

930 

11.0 

2.3 

.1 

930 

1.9 

.3 

930 

CATEGORY  B 

18.3 

9.5 

.9 

975 

22.4 

10.3 

1.7 

974 

11.6 

4.1 

.6 

972 

2.4 

.9 

.2  958 

Tm  (LST) 

0600 

.  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  RIS 

GEIO 

6B15 

GS2S 

OBS 

GBIO 

6E15 

GE25 

(»S 

CATEGORY  A 

9.7 

1.8 

.1 

4650 

6.4 

1.2 

.1 

7440 

CATEGORY  B 

12.3 

5.4 

•  7 

4815 

8.1 

3-5 

.5 

7673 
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OraUIITC  UXKTIOH  -A' 
USAFBIAC,  ASBXVIIU  RC 


PBRCBIR'AGE  PBBQUKIICT  OF  OCCURRBRCB  OP  CBDSSHINDS 
FROM  BQURLY  OBSBRVATICMS 


MACRETIC  RUBHAy  HEADING: 


155-335 


nATIOR  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLUMAN  AFB/ALAMOGOBDO  m 

LST  TO  OTC:  ♦  7 


PERIOD  OT  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 
MONTH:  JUH 


CATEGORT  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (BOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  HINDS  REPCHnED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  *  SPECIALS) 


TIME  (LST) 


0000  -  0200 


0300  -  0500 


0600  -  0800 


0900  -  1100 


aPERD  (RTS) 

GEIO 

GB15 

0B2S  OBS 

GEIO 

GB15 

6B25 

OBS 

GEIO 

GE15 

GB25 

OBS 

6E10 

6E15 

GB25  OBS 

oasocHcr  a 

.8 

900 

.1 

900 

.8 

900 

1.9 

900 

CATEGORY  B 

1.0 

928 

.2 

.1 

914 

.8 

916 

3.1 

.9 

916 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100 

1  -  2300 

SPEED  (RTS) 

OHIO 

GEIS 

0825  OBS 

GEIO 

GB15 

GS25 

OBS 

GEIO 

6E15 

GE25 

OBS 

GEIO 

GEIS 

GE25  OBS 

CATEGORY  A 

5.6 

.8 

900 

12.0 

2.2 

900 

5.1 

.6 

900 

1.4 

.1 

900 

CATEGORY  B 

9.1 

3.8 

943 

15.9 

6.8 

.3 

952 

6.7 

2.2 

.2 

961 

2.0 

.8 

930 

Tltm  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

spBro  ms 

GEIO 

GB15 

0825 

OBS 

GEIO 

GE15 

GE25 

OBS 

cxcBaoRr  a 

5.1 

.7 

4500 

3.5 

.5 

7200 

CATBOORT  B 

7.2 

2.8 

.1 

4688 

4.9 

1.8 

.1 

7460 
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OramTIRO  LOCATIOR  *A’  FBRCBimGB  FRBgUEMCY  OF  OCCURRERCS  OF  CROeSHIMDS 

UflAFEnc,  ASaSVILIS  nc  FRON  HOURLT  OBSBRVKriOHS 

MAGHRTIC  RURHAY  HEADING:  155-335 

SXATiaN  NUMBER:  747320  SXATIOH  HEME:  HOLICIMAR  AEB/AIAMOOCMDO  RM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LOT  TO  OTC:  ♦  7  MONTH:  JUL 


CATBOCRY  A:  ARY  CEILING  OH  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ORLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  *  SPECIALS) 


TIME  (LOT) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (OTS) 

GBIO 

0E15  GB25 

OBS 

GEIO 

GB15 

GB2S  OBS 

GBIO 

GE15  6E25  OBS 

GEIO 

GE15  GE25 

CBS 

CATEGORY  A 

.5 

.1 

930 

930 

930 

.6 

.1 

930 

cxTBocmr  a 

.9 

.2 

986 

.1 

960 

.1 

961 

.9 

.3 

941 

TDtB  (LOT) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

GBlO 

aB15  GB2S 

OBS 

GBIO 

0B15 

G825  (SS 

GElO 

GB15  GB25  OBS 

GEIO 

GB15  GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

4.0 

1.2 

930 

7.6 

.6 

.1  930 

3.9 

.5  930 

2.2 

.5 

930 

CATEGORY  B 

6.9 

3.1  .4 

1018 

10.4 

2.6 

.1  1047 

4.9 

1.2  .4  1036 

3.3 

1.5  .1 

1008 

TIME  (LOT) 

0600 

-  2000 

ALL 

HCXJES 

SPEED  OTS 

GBIO 

GB15 

GE25 

OBS 

GEIO 

GB15 

6E25 

OBS 

CKTEGORY  A 

3.2 

.5 

.0 

4650 

2.4 

.4 

.0 

7440 

CATEGORY  B 

4.8 

1.5 

.2 

5003 

3.5 

1-1 

.1 

7957 
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crauniiG  uxKnoK  *a* 
usafkim:,  AsaKviLu  hc 


PBRCBIRAGB  FREQUEUCY  OP  OCCURRERCB  OF  CnOSSWIHDS 
FROM  HOURLY  OBSSRVATICMS 

MAGRETIC  RUNWAY  HEADING;  155-335 

SYATIOR  RUNBKR:  747320  STATION  NAMB:  BOLLOHAR  AFB/ALAMOGORDO  HH  PERIOD  OP  RECXJRD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  VIIC:  *  7  MCNTH:  AUG 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  HINDS  REPtBOED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  *  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (nS) 

GEIO 

(X15  GB25  OBS 

GBIO 

GE15  GB25  OBS 

GEIO 

GE15  0B25  OBS 

GEIO 

6E15  GE25  OBS 

CAIBGCmY  A 

.5 

930 

.1 

930 

.1 

930 

930 

CATEGORY  B 

1.2 

.2  1007 

.1 

983 

.1 

983 

.1 

962 

TIME  (LST) 

1200 

-  1400 

1500 

-  1700 

1800 

-  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

GEIO 

OBIS 

GE2S 

OBS 

GEIO 

6B15 

0625 

OBS 

GEIO 

GB15 

6B25 

OBS 

GEIO 

GE15  6E25  OBS 

CATEGORY  A 

2.9 

.4 

930 

6.3 

1.1 

930 

2.5 

.2 

930 

1.4 

.1  930 

CATEGORY  B 

5.4 

2.5 

.7 

1032 

8.3 

2.7 

.4 

1044 

3.9 

1.0 

.2 

1023 

1.7 

.7  984 

Tim  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

BOORS 

SPEED  ns 

GBIO 

GB15 

GB25 

OBS 

GEIO 

GE15 

6E25 

OBS 

CaUEBOORT  A 

2.4 

.3 

4650 

1.7 

.2 

7440 

CATEGORY  B 

3.7 

1.3 

-3 

5044 

2.7 

.9 

.2 

8018 

G  -  2  -  8 
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oramnin  locktioh  *a* 

UaWFBnC,  ASaBVILLK  RC 


PERCBRTKGB  FREgUERCY  OF  OCCURRERCE  OF  CROSSWIHDS 
FROH  BOURLT  OBSERVETIOHS 

MEGHETIC  RUNWAY  HEADING:  155-335 
snunon  number:  747320  snnoR  name:  hollomar  afb/alahogordo  rm  period  of  recoib):  nov  si  -  ocr  91 

LSI  TO  UIC:  *  7  MONTH:  SEP 


CATBOOtY  A: 

ARY  CEILING  OR  VISIBILITY 

(HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B: 

HIGHEST  WISDS  REPORTED  WITBIH  THE 

HOUR  (BOURLIES  4 

SPECIALS) 

TIME  (LSI) 

0000 

-  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900 

-  1100 

8PKBD  (RTS) 

GBIO 

OB15 

OB25  CBS 

6B10 

GB15  6B25  OBS 

GBIO 

GB15  6E25  OBS 

GEIO 

GS15 

GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

.6 

900 

.3 

900 

.2 

900 

.9 

-1 

900 

CATBOCRY  B 

1.0 

,2 

939 

,5 

.1  939 

.4 

.1  958 

1.2 

.3 

.1 

921 

TIME  (LST) 

1200 

-  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100 

-  2300 

SPEED  (RTS) 

OHIO 

6EI5 

GB25  OB8 

GBlO 

GB15  GE25  (»S 

GEIO 

GE15  GE25  OBS 

GEIO 

GEIS 

GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

2.7 

.3 

900 

5.3 

1.0  900 

.8 

900 

1.0 

.2 

900 

CATBOORT  B 

4.2 

1.3 

934 

7.6 

2.8  .1  963 

1.7 

.5  .3  932 

1.3 

.5 

926 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  RTS 

GEIO 

GE15 

GE25 

OBS 

GEIO 

OE15 

GE25 

OBS 

CKTEGORY  A 

2.0 

-3 

4500 

1.5 

.2 

7200 

CMFBOORY  B 

3.0 

1.0 

.1 

4708 

2.2 

-7 

.1 

7512 
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OPKMXIIIG  UX»T10M  'A* 
USAFKIAC,  ASBKVIIXB  RC 


PERCERTAGS  FRBQUKRCy  OP  OCCURRERCB  OP  CBOSSWIHDS 
PROM  BOURLY  OBSSRVATIORS 

MAGHETIC  RUNWAY  HEADING:  155-335 

SXKTIOR  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  BOLLCMAM  APB /ALAMOGORDO  NH  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 

LST  TO  UTC:  ♦  7  MONTH:  OCT 


CATEGORY  A:  ARY  CEILING  OR  VISIBILITY  (BOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  RBFCNtTED  WITHIN  THE  HOUR  (BOURLIES  +  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000 

-  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (RTS) 

GEIO 

GEIS 

GE25 

OBS 

GEIO 

GB15  GE25  OBS 

GEIO 

GE15  GB25 

OBS 

GEIO 

GE15  6E25 

OBS 

CATEGORY  A 

.8 

.2 

930 

.2 

930 

.1 

930 

1.1 

.1 

930 

CATEGORY  B 

.7 

.3 

940 

.3 

.2  .1  967 

.3 

.1 

954 

1.6 

.2 

939 

Tim  (LST) 

1200 

-  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (KT8) 

GEIO 

GKIS 

6E25 

OBS 

GEIO 

GB15  GB25  OBS 

GEIO 

0815  OB25 

OBS 

GEIO 

GE15  6E25 

OBS 

CATEGORY  A 

3.0 

.1 

930 

4.3 

.5  929 

1.7 

.6 

927 

.3 

.1 

927 

CATEGORY  B 

4.8 

.7 

.1 

947 

5.6 

1.9  .4  952 

2.0 

1.2 

955 

.3 

.1 

946 

TIME  (LST) 

0600 

.  2000 

ALL 

BOORS 

SPEED  RTS 

GBIO 

OB15 

GB25 

OBS 

OEIO 

GB15 

GB25 

OBS 

CBTBOORT  A 

2.0 

-3 

4646 

1.4 

.2 

7433 

CATBOORY  B 

2.8 

.8 

-1 

4747 

1.9 

.6 

.1 

7600 
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OFBIWTIIIG  lACKTIOR  'A' 
USAnmc,  ASHBVILLB  AC 


PBItCERTAGE  FRBQUBICY  OP  OCCURREMCB  OF  CROSSWINDS 
FRCM  HOURLT  C»SBRVATIONS 


MAOIETIC  RUNWAY  BEADING: 


155-335 


SIAnCH  NUfBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOOORDO  HM 

LST  TO  UTC:  +  7 


PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 
MONTH:  NOV 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (BOURLIES  -i-  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000 

-  0200 

0300  -  0500 

0600  •  0800 

0900  -  1100 

SFBSD  (KTS) 

GEIO 

GE15 

GE25 

OBS 

GEIO 

GB15  GE25 

OBS 

GEIO 

6B15  GE25  OBS 

GEIO 

GE15  GB25 

OBS 

CATEGORY  A 

1.6 

.2 

900 

.7 

900 

.6 

900 

2.6 

.2  .1 

900 

CATEGORY  B 

2.2 

.6 

.3 

929 

1.0 

.4 

923 

.7 

935 

3.2 

.8  .2 

914 

TIME  (LST) 

1200 

1  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (KTS) 

GEIO 

6B15 

GE25 

GBS 

GEIO 

GE15  GB2S 

OBS 

GEIO 

GB15  GE25  OBS 

GEIO 

0B15  GE25 

OBS 

CKTBGORT  A 

5.1 

1.0 

900 

4.8 

1.0 

900 

2.1 

.3  900 

1.4 

.2 

900 

CATEGORY  B 

6.7 

2.2 

.6 

909 

5.7 

2.5  .7 

913 

2.8 

1.1  .2  918 

2.1 

.9 

913 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  RTS 

GEIO 

6E15 

GE25 

OBS 

GEIO 

GE15 

GB25 

OBS 

CATEGORY  A 

3.0 

.5 

.0 

4500 

2.3 

.4 

.0 

7200 

CATEGORY  B 

3.8 

1.3 

-3 

4589 

3.0 

1.1 

.2 

7354 
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OPERATIlfG  LOCATIOH  ”A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OP  CROSSWINDS 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


HA6NET1C  RUNWAY  HEADING: 


155-335 


STATION  NUMBER:  747320  STATION  RAKE:  HOLLOMAN  AFB /ALAMOGORDO  IM 

LST  TO  UTC:  ♦  7 


PERIOD  OF  RECORD:  NOV  81  -  OCT  91 
MONTH:  DEC 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (BOURLIES  +  SPECIALS) 


TUe  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900  - 

1100 

SPEBD  (KTS) 

CEIO 

GB15  GB25 

GBIO 

GB15 

0625  OBS 

OBIO 

GB15  GB25  OBS 

6E10 

GB15  GE 

25  OBS 

CKXEOORT  A 

•- 

930 

.5 

.1 

9Z0 

1.0 

930 

1.5 

.1 

930 

CKEEGORT  B 

.7 

.1  978 

.8 

.2 

973 

1.2 

.1  1011 

2.0 

1.2 

986 

TIMB  (LST) 

1200 

-  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

0810 

0815 

0825 

OBS 

0810 

0815 

0825 

OBS 

0810 

0815  0825  OBS 

6E10 

0815  0825  ( 

rKCBOonr  a 

3.9 

.8 

930 

4.2 

1.1 

930 

1.1 

930 

.9 

.1  ! 

CATBOORY  B 

4.7 

3.1 

.3 

971 

4.6 

2.3 

.6 

962 

1.5 

.7  960 

1.3 

.5  ! 

TIMB  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPBED  ras 

0810 

GE15 

GB25 

OBS 

GEIO 

6E15 

GE25 

OBS 

CATBOOn  A 

2.3 

.4 

4650 

1.7 

.3 

7440 

CATBOORT  B 

2.8 

1,5 

.2 

4890 

2.1 

1.0 

.1 

7810 
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OPERATIRO  LOCKTlon  ’A’ 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCBin»GE  FRBgUENCY  OF  OCCUHRENCE  OF  CROSSWINDS 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  BEADING:  155-335 

STATION  NUMBER:  747320  STATION  NAME:  HOLLOMAN  AFB/ALAMOGORDO  NM  PERIOD  OF  RECORD:  NOV  61  -  OCT  91 

LSI  TO  UTC:  +  7  MONTH:  ALL 


CATEGORY  A: 

CATEGORY  B: 

ANY  CEILING  C»  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  + 

SPECIALS) 

TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900 

-  1100 

SPEED  (KTS) 

GBIO 

GE15  GB25  OBS 

GEIO 

GB15  GS25  OBS 

GEIO 

GE15  GE25  OBS 

GEIO 

GB15 

GE25  OBS 

CATEOCAY  A 

.9 

.2  10956 

.7 

.1  .0  10956 

.8 

.1  10956 

2.9 

.5 

.0  10956 

CATEGORY  B 

1.2 

.3  .0  11351 

.8 

.4  .1  11331 

.9 

.2  .0  11431 

3.8 

1.6 

.2  11271 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100 

-  2300 

SPEED  (RTS) 

GEIO 

6B1S  GB25  OBS 

GEIO 

GEIS  GB25  OBS 

GEIO 

6E15  GE25  OBS 

GEIO 

GE15 

GB25  OBS 

CATEGORY  A 

6.7 

1.7  .1  10956 

9.6 

2.9  .2  10955 

4.8 

1.1  .0  10953 

1.7 

.4 

10953 

CATEGORY  B 

9.2 

4.5  .9  11480 

11.8 

5.6  1.3  11542 

5.5 

2.2  .5  11442 

2.2 

.9 

.1  11323 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  KTS 

GEIO 

GB15 

GE25 

OBS 

GEIO 

GE15 

GE25 

OBS 

CATBGCRY  A 

5.0 

1-3 

.1 

54776 

3.5 

.9 

.0 

87641 

CATEGORY  B 

6-3 

2.8 

.6 

57166 

4.4 

2.0 

.4 

91171 

0-2-13 
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PARI  H 


DEGREE  DAY  SUMMARIES 


DEGREE  DAYS. 

CREATED  FROM  HOURLY  OBSBRVAIIOHS  (MAX«MIR/2  NHEH  AVAILABLE),  THESE  TABLES  GIVE  THE 
THE  HUMBER  OF  DEGREE  DAYS  FOR  EACH  HOHTH  IR  EACH  YEAR  OF  THE  AVAILABLE  PERIOD  OF  RECORD. 

IRCLUDED  BBREATH  EACH  SUHURY  ARB  STATISTICS  BASED  OH  A  30-YEAR  (1951-1980) 

POP  (IF  AVAILABLE).  THE  30-YEAR  FOR  PROVIDES  AWS  USERS  VaiH  A  SUMMARY 
OOHSISTBHT  WITH  OTHER  STAHDARD  CLIMATIC  PUBLICATIONS,  NOTABLY  THOSE 
OF  THE  RATIONAL  CLIMATIC  DATA  CENTER  (NCDC).  NOTE  THAT  THE  30-YEAR  POR  VTILL 
CHANGE  TO  1961-1990  AS  SOON  AS  DATA  FOR  DECEMBER  1990  HAS  BEEN  PROCESSED. 

NORTHS  WITH  HO  AVAILABLE  DATA  AND  MONTHS  WITH  A  VALUE  OF  ZERO  APPEAR  AS  BLANKS 
IN  THESE  TABLES.  ASTERISKS  (•*»»)  DENOTE  AN  INCOMPLETE  MONTH  WITH  A  DAY  (OR  DAYS)  THAT 
CARNOT  BE  CALCULATED  (FILLED  IR)  AUTOMATICALLY. 

HBATIH6  DEGREE  DAYS. 

ORE  ’HEATING  DEGREE  DAY’  IS  ASSIGNED  TO  REPRESENT  EACH  DEGREE  THAT  THE 
MEAN  TSiPERATURE  FALLS  BELOW  A  DESIGNATED  ’BASE  TB1PERATURE’  OF  65  DEGREES* 

FAHRENHEIT.  FOR  EXAMPLE,  IF  THE  MEAN  TEMPERATURE  ON  A  GIVEN  DAY  IS  57  DEGREES, 

THAT  DAY  IS  SAID  TO  HAVE  8  HEATING  DEGREE  DAYS. 

COOLING  DEGREE  DAYS. 

ORB  ’COOLING  DEGREE  DAY’  IS  ASSIGNED  TO  REPRESENT  EACH  DEGREE  THAT  THE 
TEMPERATURE  RISES  ABOVE  A  DESIGNATED  ’BASE  TEMPERATURE’  OF  65  DEGREES* 

FAHRENHEIT.  FOR  EXAMPLE,  IF  THE  MEAN  TEMPERATURE  FOR  A  GIVEN  DAY  IS  73 
DEGREES,  THAT  DAY  IS  SAID  TO  HAVE  8  OOOLIRG  DEGREE  DAYS. 

•65  DEGREES  FAHRENHEIT  HAS  BEEN  SELECTED  AS  THE  NATIONWIDE  STANDARD 
■BASE  TEMPERATURE’  AT  WHICH  (AT  LEAST  THEORETICALLY)  NO  HEATING  OR 
COOLING  IS  REQUIRED.  IF  ANOTHER  BASE  TEMPERATURE  IS  USED  IN  THESE 
TABLES,  IT  HAS  SPECIALLY  REQUESTED  BY  THE  STATION,  AND  IS  NOTED. 


NOTE  1.  THESE  SWMARIBS  ARE  HOT  AVAILABLE  FOR  FART  TIME  PERIODS. 
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OFBRATIIia  1.0CKri0ll  'A* 
USAFBXAC,  ASHBVILLB  RC 


HBATIHG  DEGREE  DAYS 
FROM  aOURLY  OBSERVATIONS 


BASE  TEMPERATURE  65 

8TATI0R  mMBKR:  747320  STATION  NAME:  BaLLOMAH  AFB/ALAMOOORDO  HM  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  48  -  OCT  91 

LST  TO  OTC:  +  7 


YEARS 

JMI 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

HOV 

DEC 

ANN 

1948 

854 

551 

519 

75 

9 

6 

140 

592 

605 

3351 

1949 

890 

526 

334 

196 

1 

194 

351 

737 

3229 

1950 

594 

395 

316 

83 

15 

2 

2 

373 

544 

2324 

1951 

681 

529 

373 

163 

33 

39 

451 

629 

2898 

1952 

501 

547 

477 

118 

11 

74 

501 

698 

2927 

1953 

516 

558 

284 

109 

94 

111 

403 

827 

2902 

1954 

592 

380 

382 

25 

24 

76 

383 

670 

2532 

1955 

771 

629 

328 

137 

18 

59 

408 

572 

2922 

1956 

588 

641 

319 

160 

1 

109 

559 

734 

3111 

1957 

513 

275 

345 

148 

23 

2 

172 

534 

660 

2672 

1958 

767 

429 

478 

182 

8 

13 

131 

441 

645 

3094 

1959 

649 

509 

412 

121 

10 

70 

524 

665 

2960 

1960 

804 

656 

260 

96 

26 

119 

397 

881 

3239 

1961 

754 

503 

355 

139 

6 

1 

83 

528 

631 

3000 

1962 

851 

398 

519 

98 

23 

2 

117 

435 

695 

3138 

1963 

861 

539 

386 

103 

56 

478 

822 

3245 

1964 

882 

828 

493 

203 

28 

1 

2 

110 

471 

755 

3773 

1965 

646 

627 

515 

135 

19 

5 

20 

161 

341 

679 

3148 

1966 

879 

729 

408 

144 

22 

2 

185 

411 

767 

3547 

1967 

830 

659 

374 

147 

94 

7 

144 

438 

811 

3504 

1966 

776 

533 

451 

241 

12 

1 

94 

461 

758 

3327 

1969 

534 

536 

569 

90 

53 

120 

506 

674 

3082 

1970 

749 

518 

488 

164 

34 

26 

211 

440 

597 

3227 

1975 

655 

454 

386 

239 

27 

21 

100 

487 

705 

3074 

1976 

769 

454 

428 

121 

45 

5 

266 

661 

789 

3538 
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1977 

756 

535 

441 

122 

92 

345 

551 

2842 

1978 

681 

546 

299 

99 

43 

28 

143 

365 

698 

2902 

1979 

788 

528 

395 

166 

46 

22 

86 

573 

728 

3332 

1980 

592 

502 

438 

219 

33 

2 

230 

534 

614 

3164 

1981 

681 

512 

445 

79 

11 

4 

171 

459 

659 

3021 

1982 

710 

550 

310 

120 

31 

170 

490 

759 

3140 

1983 

783 

508 

392 

333 

62 

3 

101 

416 

665 

3263 

1984 

716 

604 

383 

188 

8 

19 

222 

460 

662 

3262 

1985 

779 

563 

357 

110 

13 

3 

15 

154 

390 

691 

3075 

1986 

635 

407 

330 

116 

60 

7 

17 

198 

524 

752 

3046 

1987 

809 

547 

430 

206 

11 

4 

43 

486 

796 

3332 

1988 

722 

492 

414 

160 

36 

2 

5 

67 

402 

763 

3063 

1989 

695 

405 

179 

59 

16 

134 

423 

828 

2739 

1990 

739 

588 

368 

86 

46 

3 

128 

401 

651 

3010 

1991 

706 

491 

420 

115 

3 

34 

78 

1847 

MBAR 

717 

529 

395 

140 

26 

0 

0 

6 

124 

457 

701 

so 

107.28 

99.56 

79.49 

57.71 

22.82 

1.41 

.32 

9.37 

57.78 

72.83 

80.84 
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OPKBATIWQ  UXKTIOK  *A* 
USAFBTAC,  ASBBVILLB  RC 


OOOLIRG  DBGR£B  DAYS 
FROK  aOURLY  OBSERVATIONS 


BASE  TBfPERATURE  65 


STATION  NUMBER:  747320  STATION  HAKE:  BGILLOHAN  AFB/AUMOOOROO  NH 

LST  TO  UTC:  ♦  7 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  48  -  OCT  91 


TEARS 

JAR 

FKB 

MKR 

APR 

MAY 

JUR 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1948 

74 

208 

447 

557 

503 

296 

44 

2129 

1949 

53 

172 

431 

505 

432 

255 

47 

1895 

1950 

4 

58 

181 

479 

452 

476 

274 

131 

2055 

1951 

1 

19 

244 

463 

665 

553 

390 

102 

2437 

1952 

13 

197 

520 

539 

589 

305 

42 

2205 

1953 

7 

30 

177 

556 

597 

554 

328 

49 

2298 

1954 

6 

103 

246 

458 

600 

478 

388 

114 

2393 

1955 

2 

41 

133 

392 

422 

452 

343 

41 

1826 

1956 

4 

22 

276 

546 

510 

458 

352 

106 

2274 

1957 

12 

113 

446 

572 

469 

248 

34 

1894 

1958 

46 

252 

523 

576 

517 

279 

21 

2214 

1959 

50 

195 

488 

532 

467 

339 

35 

2106 

1960 

6 

56 

198 

511 

455 

494 

307 

39 

2066 

1961 

51 

246 

437 

545 

479 

227 

35 

2020 

1963 

41 

168 

342 

390 

457 

200 

16 

1614 

1963 

33 

230 

405 

528 

377 

242 

22 

1837 

1964 

13 

168 

400 

558 

469 

249 

17 

1874 

1965 

26 

113 

324 

513 

391 

212 

22 

1 

1604 

1966 

8 

183 

329 

525 

364 

181 

21 

1611 

1967 

13 

80 

271 

431 

277 

174 

>9 

1295 

1968 

4 

4 

177 

449 

442 

390 

208 

61 

1735 

1969 

32 

186 

398 

516 

506 

241 

101 

1980 

1970 

38 

185 

344 

501 

484 

325 

19 

1896 

1975 

23 

133 

428 

520 

438 

181 

21 

1744 

1976 

35 

133 

418 

378 

427 

186 

6 

1583 
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53 

207 

532 

558 

537 

357 

43 

1 

2288 

7 

38 

210 

505 

530 

404 

157 

33 

1884 

ISH 

29 

130 

363 

555 

367 

249 

65 

1758 

ill 

8 

133 

554 

616 

444 

256 

33 

2044 

1981 

77 

105 

481 

528 

361 

197 

40 

1789 

1982 

1 

36 

109 

414 

541 

486 

256 

23 

1866 

1983 

21 

87 

300 

481 

433 

287 

26 

1635 

1984 

3 

21 

264 

380 

455 

346 

230 

9 

1 

1709 

1983 

4 

23 

150 

361 

451 

431 

193 

18 

1631 

1986 

1 

43 

82 

240 

285 

326 

128 

3 

1108 

8 

97 

323 

490 

391 

157 

50 

1516 

4 

10 

147 

384 

468 

487 

167 

32 

4 

1703 

26 

103 

251 

432 

507 

424 

234 

41 

2018 

49 

188 

573 

417 

334 

236 

25 

1822 

1991 

45 

248 

408 

335 

305 

107 

16 

1464 

MBU 

2 

36 

175 

426 

501 

439 

248 

41 

0 

SD 

4.48 

23.80 

54.85 

81.68 

76.14 

71.01 

70.20 

30.30 

.68 

H  -  3  -  lA 
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A  W  S 


CLIMATIC  BRIEF 


STATIOH  NAME:  BOLLOHAN  AFB/ ALAMOGORDO  NM 
LATITUDF/L0N6ITODB:  32  51  H  106  06  W 
HOURLY  OBS  FOR:  HOV  81  -  OCT  91 
SIMIARY  OF  DAY  PORs  SEP  42-OCT  91 
HOURS  SUNttRIZED:  0000  -  2300  LST 
LST  TO  UTC:  +07 


FIELD  ELEV:  4093  FT 
STATION  MSC!  747320 
CALL  SIGN:  KBMH 

SUPERSEDES:  FEB  87 


I  JAN  I  FEB  I  MAR  |  APR  |  MAY  |  JUR  |  JUL  |  AUG  |  SEP  |  OCT  |  HOV  |  DEC  |  ANN 


HEATING  DEGREE  DAYS 
COOLING  DEGREE  DAYS 


MEAN  DEWPOINT  TEMP  (F) 
MEAN  NET  BULB  TEMP  (F) 
99.95%  WCPA  (FT) 


MEAN  REL  HUM  07  LST(%) 
MEAN  REL  HUM  13  LST(%) 


MAX  24HR  SNFL  (IN) 
MAX  SNFL  (IN) 

MEAN  SNFL  (IN) 

D/W  SNFL  GB  .1  (IN) 
r/M  SNFL  GB  1.5  (IN) 


I  MAX  DLY  SNO  DEPTH  (IN)  |  5  |  4  |  2  |  2  | 


MEAN  WND  SPD  (NTS) 
MAX  HRD  SPD  (KTS) 


SET  COVER  or  5/10  (%)  37.3  42.1  38.9  32.7  28.3  I  30.3  45.2  47.5  34.1  28.8  32.0  38.5  36.3 


D/N  THUNDERSTORMS 
D/W  FOG  (VSBT  LT  7  MI) 


92 

84 

75 

109 

51 

75 

63 

55 

75 

51 

62 

49 

42 

61 

51 

4B 

35 

28 

47 

51 

23 

3 

2 

-11 

51 

0 

0 

0 

12 

51 

1 

0 

0 

85 

51 

1 

12 

23 

85 

51 

0 

f 

1 

2 

51 

124 

457 

701 

3095 

44 

41 

1 

0 

1868 

44 

39 

27 

23 

35 

10 

50 

40 

33 

48 

10 

4350 

4450 

4500 

4450 

10 

64.5 

58.6 

65.1 

55.8 

10 

34.8 

32.4 

41.7 

31.5 

10 

1.78 

1.41 

1.35 

2.35 

51 

4.22 

3.28 

2.50 

15.74 

51 

.93 

.44 

.57 

8.44 

51 

.00 

.00 

.00 

2.50 

51 

4 

2 

4 

48 

51 

1 

1 

1 

9 

51 

.9 

3.8 

6.8 

6.8 

45 

.9 

5.9 

17.6 

22.6 

45 

f 

.4 

1.5 

4.8 

45 

1 

1 

1 

5 

45 

0 

f 

1 

3 

45 

I 

6 

8 

8 

45 

$17-19 

$14-16 

$14-16 

$14-16 

10 

3 

4 

3 

4 

10 

50 

58 

49 

69 

40 

28.6 

32.0 

38.5 

36.3 

10 

2 

1 

1 

46 

51 

1 

1 

2 

13 

51 

laBGBlTDs  AHH  * 

D/W  -  KKMI  IIUMBBR  OF  OATS  WITH 

ft  -  BASED  Off  LESS  TBAIf  FUU*  HOffTBS 
-  IRSTAirTAffBOUS  PEAK  WIffDS 
•  *  DATA  HOT  AVAILABLE 


POR/YOR  «  PERIOD/YEARS  OF  RECORD 

WCPA  »  WORST  CASE  MAXIMUM  PRESSURE  ALTITUDE 

ff  «  LESS  THAN  0.5  DATS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE 
$  -  PERCENTAGE  OF  CALM  WINDS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  MEAN 
WIND  DIRECTION 
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PBRCBIfT  OCCURSBNCB  FBBQUERCy  OP  CBILIHG  AND  VISIBILITY 


1  Hcrnm 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

YOR 

LET 

00-02 

3.8 

3.4 

1.4 

1.7 

.1 

.2 

.1 

1.1 

.8 

2.2 

3.2 

5.7 

2.0 

10 

03  -  05 

4.4 

3.8 

1.5 

2.0 

.3 

.1 

.1 

.5 

1.8 

2.3 

3.6 

6.6 

2.2 

10 

CIQ 

06-08 

4.4 

5.1 

2.3 

1.9 

.1 

.0 

.0 

1.1 

2.9 

1.9 

2.4 

7.5 

2.5 

10 

LT  3000  FT 

09-11 

4.0 

4.1 

2.4 

1.9 

.2 

.2 

.0 

1.0 

1.9 

1.5 

2.9 

7.6 

2.3 

10 

AND/OR 

12  -  14 

2.6 

2.8 

2.2 

2.0 

.2 

.0 

.0 

1.3 

.9 

1-9 

3.3 

5.3 

1.9 

10 

VSBY 

15  -  17 

2.0 

2.5 

1.7 

3.6 

.2 

.2 

.1 

.8 

.0 

1.0 

2.3 

4.1 

1.5 

10 

LT  3  KI 

IB  -  20 

3.0 

2.0 

1.2 

2.9 

.4 

.3 

.1 

.1 

.4 

1.2 

2.1 

4.1 

1.5 

10 

21  -  23 

2.5 

2.1 

.9 

1.3 

.3 

.1 

.2 

.4 

.8 

1.8 

2.4 

4.4 

1.4 

10 

ALL 

3.3 

3.2 

1.7 

2.2 

.2 

.2 

.1 

.8 

1.2 

1.7 

2.8 

5.7 

1.9 

10 

00-02 

2.8 

1.8 

.6 

1.6 

.1 

.2 

.1 

.4 

.3 

1.2 

2.8 

4.3 

1.3 

10 

03  -  05 

3.8 

2.2 

1.2 

1.7 

.3 

.1 

.1 

.2 

.6 

1.5 

2.4 

5.4 

1.6 

10 

CIG 

06-08 

4.1 

3.3 

1.2 

1.3 

.0 

.0 

.0 

.6 

1.2 

1.4 

2.0 

6.0 

1.8 

10 

LT  1300  FT 

09-11 

3.8 

2.6 

1.5 

1.3 

.0 

.0 

.0 

.2 

.9 

1.1 

2.2 

5.5 

1.6 

10 

AND/OR 

12  -  14 

2.3 

1.4 

1.4 

1.7 

.1 

.0 

.0 

.5 

.1 

.8 

2.0 

3.9 

1.2 

10 

VSBY 

15  -  17 

1.2 

1.3 

1.2 

3.0 

.2 

.2 

.1 

.2 

.0 

.3 

.8 

3.0 

1.0 

10 

LT  3  NI 

18  -  20 

1.7 

1.4 

.8 

2.9 

.4 

.3 

-1 

.1 

.2 

.1 

.8 

2.6 

.9 

10 

21  -  23 

1.5 

.6 

.4 

1.1 

.3 

.1 

.2 

.3 

.2 

.4 

1.4 

3.5 

.8 

10 

ALL 

2.6 

1.8 

1.0 

1.8 

.2 

.1 

.1 

.3 

.4 

.8 

1.8 

4.3 

1.3 

10 

00-02 

2.3 

1.7 

,3 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.8 

1.9 

3.5 

1.0 

10 

03  -  05 

3.2 

1.8 

.6 

1.1 

.2 

.0 

.0 

.2 

.1 

1.3 

1.6 

4.5 

1.2 

10 

CIG 

06-08 

3.7 

2.6 

.8 

.6 

.0 

.0 

.0 

.3 

.6 

1.2 

1.7 

5.2 

1.4 

10 

LT  1000  FT 

09-11 

3.3 

2.4 

.9 

1.2 

.0 

.0 

.0 

.1 

.4 

.5 

1.7 

4.4 

1.2 

10 

AND/OR 

12  -  14 

1.5 

.7 

.5 

1.4 

.1 

.0 

.0 

.3 

.0 

.3 

1.0 

3.0 

.7 

10 

V8HT 

15  -  17 

.8 

.9 

.9 

1.7 

.0 

.1 

.1 

.2 

.0 

.1 

.1 

2.3 

.6 

10 

LT  2  KE 

18  -  20 

1.3 

1.1 

.5 

1.9 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

2.4 

.7 

10 

21  -  23 

.9 

.5 

.1 

.8 

.1 

.0 

.1 

.0 

.0 

.1 

1.1 

2.8 

.5 

10 

ALL 

2.1 

1.4 

.6 

1.2 

.1 

.0 

.0 

.2 

.2 

.5 

1.2 

3.5 

.9 

10 

00-02 

1.0 

.4 

.0 

.0 

mm 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

1.2 

.2 

10 

03  -  05 

1.1 

.4 

.2 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.4 

1.1 

.3 

10 

CIO 

06-08 

1.4 

.9 

•  3 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.1 

.5 

.4 

1.2 

.4 

10 

LT  200  FT 

09-11 

1.0 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

1.1 

.2 

10 

AND/OR 

12  -  14 

.3 

aO 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

10 

VSBY 

15  -  17 

.2 

.1 

.0 

.2 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.2 

.1 

10 

LT  1/2  MI 

18  -  20 

.5 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.1 

10 

21  -  23 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

.6 

.1 

10 

ALL 

.7 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

-0 

.1 

.2 

.7 

.2 

10 

BURRICANBS/TRCPICAL  STOBMS  OBSERVED  :  NONE 


RBHARKS  3  • 
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DISTRIBUTION 


49  OSS/OSW,  Holloman  AFB,  NM  88330-5000  . 

USAFETAC/DOL  (Technical  Services),  Scott  AFB,  IL  62225-5458 
OL-A,  USAFETAC,  Federal  Building,  Asheville,  NC  28801-2723 
DTIC-FDAC,  Cameron  Station,  Alexandria,  VA  22304-6145  .  .  . 
AWSTL,  Scott  AFB,  IL  62225-5458  . 


DIST 


